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ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 


Αρ. Φύλλου 1362 


23 Οκτωβρίου 2002 


ΑΠΟΦΑΣΕΙ Σ 

Αριθ. 1081253/320/0015 (1) 

Τεχνικές προδιαγραφές φορολογικών ηλεκτρονικών 
μηχανισμών και συστημάτων. 

ΟΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παράγραφος 1 του 
ν. 1809/1988 (ΦΕΚ222 Α75.10.1988) «Καθιέρωση Φορολο¬ 
γικών Μηχανισμών και άλλες διατάξεις.», όπως ισχύουν. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 38 περίπτωση γ’ υποπερί¬ 
πτωση γδ’ του ΚΒΣ (Π.Δ.186/1992/ΦΕΚ 84 Α'). 

3. Τις μέχριτώρα ισχύ ο υσες Τεχνικές Προδιαγραφές Φο¬ 
ρολογικών Ταμειακών Μηχανών και Συστημάτων, που ορί¬ 
σθηκαν με την ΑΥΟ 1144860/370/29.12.1998 (ΦΕΚ Β' 1338). 

4. Την 1016803/290/Α0006/19.2.2002 (ΦΕΚ 255 
Β'/28.2.2002) απόφαση σύστασης, συγκρότησης και ορι¬ 
σμού μελών επιτροπή στο Υπουργείο Οικονομίας και Οι¬ 
κονομικών, για τη μελέτη βελτίωσης, εξειδίκευσης, προ¬ 
σαρμογής και αναθεώρησης των υφιστάμενων τεχνικών 
προδιαγραφών φορολογικών ταμειακών μηχανών και συ¬ 
στημάτων και θέσπισης νέων για την αντιμετώπιση των 
σύγχρονων αναγκών και την επέκταση της χρήσης Φ.Τ.Μ., 
ειδικών φορολογικών μηχανισμών και δημοσιονομικών μο¬ 
νάδων επεξεργασίας και σε άλλες μορφές συναλλαγών 
(αυτόματους πωλητές, ταξίμετρα, βενζιναντλίες, κ.λπ.). 

5. Το από 14.6.2002 πόρισμα της πιο πάνω επιτροπής. 

6. Τις προτάσεις - απόψεις του Συνδέσμου Εισαγωγέων 
Κατασκευαστών Ταμειακών Συστημάτων (ΣΕΚΤ). 

7. Την 1100383/1330/Α0006/31.10.2001 (ΦΕΚ 1485 
Β/31.10.2001) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και 
του Υπουργού Οικονομικών για τον καθορισμό των αρμο¬ 
διοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονομικών. 

8. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη 
σεβάροςτου Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

1. Γενικά 

1.1. Επιτροπή 

Όπου στο κείμενο αυτό αναφέρεται Επιτροπή, εννοεί¬ 
ται η αρμόδια Διακομματική Επιτροπή του άρθρου 7 του 
Ν. 1809/1988, η οποία ελέγχει τον τύπο κάθε φορολογι¬ 
κού μηχανισμού, και χορηγεί την άδεια καταλληλότητας ή 
κάποιος εξουσιοδοτημένος από αυτήν φορέας. 


1.2. Ειδικές Περιπτώσεις 

1.2.1 Οποιοδήποτε ζήτημα σχετίζεται με ειδικές κατη¬ 
γορίες φορολογικών μηχανισμών, όπως επίσης και με ει¬ 
δικά τεχνικά χαρακτηριστικά, την εφαρμογή και την εξει- 
δίκευσή τους σε τυχόν ειδικές κατηγορίες συνδεομένων 
ηλεκτρονικών, ηλεκτρικών, ή ηλεκτρομηχανικών συστη¬ 
μάτων, και δεν αναφέρεται λεπτομερώς στις παρούσες 
τεχνικές προδιαγραφές, εξετάζεται ειδικά από την Επι¬ 
τροπή, η οποία και αποφασίζει σχετικά. 

1.2.2. Για την χορήγηση άδειας καταλληλότητας σε ειδι¬ 
κούς φορολογικούς μηχανισμούς, οι οποίοι ενσωματώνουν 
δυνατότητες διαχείρισης μονάδων μέτρησης ποσότητας, 
π.χ. νομισμάτων, όγκου (αντλία καυσίμου), βάρους (ζυγα¬ 
ριάς), απόστασης, χρόνου (ταξιμέτρου), κ.λπ. και η λειτουρ- 
γίατου υποσυστήματοςτου φορολογικού μηχανισμού δεν εί¬ 
ναι ανεξάρτητη - διακριτή από την λειτουργία του υποσυστή¬ 
ματος μέτρησης, όπου αυτό είναι απαραίτητο, η Επιτροπή 
συνεργάζεται μετις αντίστοιχες αρμόδιες υπηρεσίες οι οποί¬ 
ες είναι υπεύθυνες για την εποπτείατου κάθε συγκεκριμένου 
υποσυστήματος μέτρησης. Στην περίπτωση αυτή η λειτουρ¬ 
γία του υποσυστήματος μέτρησης, διέπεται από τις ισχύου- 
σες διατάξεις που αφορούν το συγκεκριμένο υποσύστημα. 

1.2.3. Στη περίπτωση που οι φορολογικοί μηχανισμοί 
συνδέονται σε δίκτυο ασύρματης μεταφοράς δεδομένων, 
είναι απαραίτητη η άδεια χρήσης συχνοτήτων από τους 
αρμόδιους κρατικούς φορείς, όπου αυτό απαιτείται. 

1.3. Πιστοποιήσεις 

1.3.1. Όλοι οι φορολογικοί ηλεκτρονικοί μηχανισμοί είναι 
κατασκευασμένοι σύμφωνα με τα πρότυπα και κανονισμούς 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φέρουν την σήμανση ΟΕ. 

1.3.2. Στην περίπτωση που οι Φορολογικοί Ηλεκτρονικοί 
Μηχανισμοί, προορίζονται να λειτουργούν σε ειδικές συν¬ 
θήκες, τότε όπου υπάρχουν, εφαρμόζονται οι αντίστοιχοι 
κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γ ια το σκοπό αυτό, 
οι Φορολογικοί Ηλεκτρονικοί Μηχανισμοί κατασκευάζο¬ 
νται και φέρουν ειδική σήμανση συμβατότητας προς τους 
κανονισμούς αυτούς. 

1.3.3. Λοιπές πιστοποιήσεις γνωστοποιούνται στην Επι¬ 
τροπή. 

2. Ορισμοί και Βασικά Τεχνικά - Λειτουργικά Χαρακτηρι¬ 
στικά Φορολογικών Μηχανισμών 

2.1. Φορολογικός Ηλεκτρονικός Μηχανισμός (ΦΗΜ). 

2.1.1. Ως Φορολογικός Ηλεκτρονικός Μηχανισμός 
(ΦΗΜ) ορίζεται το ηλεκτρονικό υπολογιστικό σύστημα το 
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οποίο χρησιμοποιείται για την έκδοση αποδείξεων εσό¬ 
δου («Νομίμων Αποδείξεων») σε συναλλαγές και στο 
οποίο ασφαλίζονται με απαραβίαστο τρόπο η φορολογι¬ 
κή μνήμη, η μνήμη εργασίας, η μνήμη προγραμμάτων, το 
ρολόι, τα κυκλώματα ελέγχου του εκτυπωτή νομίμων 
αποδείξεων, καθώς και οι μονάδες ελέγχου σύνδεσης με 
πληκτρολόγιο, οθόνες και με συσκευές εισόδου και εξό¬ 
δου στοιχείων και μεταφοράς δεδομένων. 

2.1.2. Όλες οι λειτουργίες των ασφαλισμένων τμημά¬ 
των είναι τεκμηριωμένες και το λογισμικό που τις υποστη¬ 
ρίζει είναι στη διάθεση του Υπουργείου Οικονομικών. 

2.2. Φορητός Φορολογικός Ηλεκτρονικός Μηχανισμός 
(ΦΦΗΜ). 

2.2.1. Ως Φορητός Φορολογικός Ηλεκτρονικός Μηχανι¬ 
σμός (ΦΦΗΜ) ορίζεται κάθε φορολογικός ηλεκτρονικός 
μηχανισμός (ΦΗΜ) που έχει μικρό βάρος και όγκο και λει¬ 
τουργεί με τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος χαμηλής 
συνεχούς τάσης. 

2.2.2. Οι φορητοί ΦΗΜ αντικειμενικά καλύπτουν και τα 
εξής κριτήρια: 

• εύκολη δυνατότητα μεταφοράς από ένα άτομο, 
προσδιοριζόμενη, κυρίως, από το βάρος τους, 

• κατάλληλες (μικρές) διαστάσεις, 

• ανθεκτικότητα σε πτώσεις, δονήσεις και κραδα¬ 
σμούς, 

• καταλληλότητα λειτουργίας σε ανοικτούς χώρους, 

• τροφοδοσία υπό χαμηλή τάση. 

2.2.3. Κάθε φορητός ΦΗΜ που προορίζεται να λειτουρ¬ 
γεί σε υπαίθριο μη προστατευόμενο κλειστό χώρο ή είναι 
κινητός εποχούμενος, δηλώνεται ρητώς στην αίτηση - φά¬ 
κελο έγκρισης και πληροί τις ειδικές απαιτήσεις και τα χα¬ 
ρακτηριστικά περί φορητών ΦΗΜ, όσον αφορά τις συν¬ 
θήκες περιβάλλοντος λειτουργίας και με βάση αυτές τις 
ειδικές απαιτήσεις, διενεργείται ο απαραίτητος έλεγχος. 

2.3. Φορολογικός Ηλεκτρονικός Μηχανισμός Αυξημέ¬ 
νων Δυνατοτήτων (ΦΗΜ/ΑΔ). 

2.3.1. Ως Φορολογικός Ηλεκτρονικός Μηχανισμός Αυ¬ 
ξημένων Δυνατοτήτων (ΦΗΜ/ΑΔ) ορίζεται ο φορολογικός 
ηλεκτρονικός μηχανισμός που έχει λειτουργικά χαρακτη¬ 
ριστικά που εμπίπτουν σε μία ή περισσότερες από τις πα¬ 
ρακάτω περιπτώσεις: 

1. Το λογισμικό εφαρμογών δεν βρίσκεται ενταμιευμένο 
στη μνήμη προγραμμάτων, αλλά είναι αποθηκευμένο σε 
κατάλληλο μέσο ή μπορεί να λαμβάνεται με ηλεκτρονικό 
τρόπο. 

2. Ο ΦΗΜ/ΑΔ συνδέεται με άλλες υπολογιστικές μηχα¬ 
νές ή γενικότερα με κάποιο δίκτυο ικανό για μεταφορά 
φορολογικών δεδομένων (π.χ. τιμές μονάδος, ποσότητες 
για αποθήκευση κ.λ.π.). 

3. Αντί του συστήματος Διπλής Εκτύπωσης, ο ΦΗΜ χρη¬ 
σιμοποιεί ηλεκτρονικό τρόπο για την έκδοση και τήρηση 
των αντιγράφων των εκδιδόμενων δελτίων 

4. Η εισαγωγή στοιχείων δύναται να γίνεται εκτός του 
πληκτρολογίου και μέσω άλλων μονάδων επικοινωνίας 
και λήψης δεδομένων. 

2.4. Φορολογική Ταμειακή Μηχανή (ΦΤΜ). 

Ως Φορολογική Ταμειακή Μηχανή ορίζεται ο φορολογι¬ 
κός ηλεκτρονικός μηχανισμός (ΦΗΜ), ο οποίος διαθέτει 
πληκτρολόγιο ως μοναδική μονάδα εισαγωγής στοιχείων 
και χειρισμών έκδοσης δελτίων και αποδείξεων. 

2.5. Φορολογική ταμειακή μηχανή αυξημένων δυνατο¬ 
τήτων (ΦΤΜ/ΑΔ). 

Ως Φορολογική Ταμειακή Μηχανή Αυξημένων Δυνατο¬ 


τήτων (ΦΤΜ/ΑΔ) ορίζεται ο φορολογικός ηλεκτρονικός 
μηχανισμός αυξημένων δυνατοτήτων (ΦΗΜ/ΑΔ), ο οποί¬ 
ος διαθέτει υποχρεωτικά πληκτρολόγιο ως βασική μονά¬ 
δα εισαγωγής στοιχείων και χειρισμών έκδοσης δελτίων 
και αποδείξεων. 

2.6. Αυτόνομη Δημοσιονομική Μονάδα Επεξεργασίας 
(ΑΔΗ ΜΕ). 

2.6.1. Ως Αυτόνομη Δημοσιονομική Μονάδα Επεξεργα¬ 
σίας (ΑΔΗΜΕ) ορίζεται η μονάδα ειδικού φορολογικού 
ηλεκτρονικού μηχανισμού αυξημένων δυνατοτήτων η 
οποία: 

1. συνδέεται αποκλειστικά και μόνο μέσω Ειδικής Θύ- 
ρας Εισόδου Δεδομένων με διασυνδεόμενο ηλεκτρονικό, 
ηλεκτρικό ή ηλεκτρομηχανικό σύστημα εισόδου δεδομέ¬ 
νων για την έκδοση αποδείξεων εσόδου, 

2. δεν διαθέτει καμία άλλη δυνατότητα εισαγωγής δε¬ 
δομένων έκδοσης αποδείξεων εσόδου, εκτός της Ειδικής 
Θύρας Εισόδου Δεδομένων, 

3. έχει δυνατότητα πλήρους αποσύνδεσης - απόσπα¬ 
σης από διασυνδεόμενο σύστημα επικοινωνίας - λήψης 
δεδομένων, 

4. διαθέτει ανεξάρτητη είσοδο ηλεκτρικής τροφοδο¬ 
σίας 

και αποτελείται από: 

1. επεξεργαστή που εκτελεί το φορολογικό μικροκώδι- 
κα, 

2. μνήμη προγραμμάτων φορολογικού μικροκώδικα, 

3. μνήμη εργασίας, 

4. ρολόι, 

5. φορολογική μνήμη μόνιμης αποθήκευσης δημοσιο¬ 
νομικών δεδομένων, 

6. φορολογικό εκτυπωτή με αυτόνομη δυνατότητα έκ¬ 
δοσης των δελτίων ημερήσιας κίνησης «Ζ» και δελτίων 
αναφοράς (αναλυτικά και συνοπτικά) φορολογικής μνή- 
μης. 

2.6.2. Ως συνδεόμενα ηλεκτρονικά, ηλεκτρικά ή ηλε- 
κτρομηχανικά συστήματα, θεωρούνται άλατα συστήμα¬ 
τα τα οποία διαθέτουν κατάλληλα ηλεκτρονικά κυκλώμα¬ 
τα και θύρες επικοινωνίας και όπου απαιτείται, είναι εφο¬ 
διασμένα και με το απαραίτητο λογισμικό, όπως: 

• Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 

• Αυτόματοι Πωλητές 

• Μηχανήματα Αυτομάτων Συναλλαγών 

• Αντλίες καυσίμων 

• Ταξίμετρα 

• Παιγνιομηχανήματα 

• Ζυγιστικές Μηχανές 

• κ.λπ. 

2.6.3. Η ΑΔΗΜΕ ασφαλίζεται με απαραβίαστο τρόπο, 
όλες οι λειτουργίες της είναι τεκμηριωμένες και ελέγχο¬ 
νται από την Επιτροπή, το δε λογισμικό που τις υποστηρί¬ 
ζει είναι στη διάθεση του Υπουργείου Οικονομικών. 

2.7. Απόδειξη Εσόδου 

2.7.1. Έγκυρη απόδειξη εσόδου είναι η απόδειξη λιανι¬ 
κής πώλησης (ΑΛΠ) ή η απόδειξη παροχής υπηρεσιών 
(ΑΠΥ) η οποία παραδίδεται στον πελάτη κατά την διενέρ¬ 
γεια συναλλαγής. 

2.7.2. Το περιεχόμενο των αποδείξεων εσόδου είναι 
σύμφωνο με τις σχετικές διατάξεις του Κ.Β.Σ. 

2.8. Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» 

2.8.1. Είναι το δελτίο το οποίο εκδίδεται στο τέλος κάθε 
ημερήσιας περιόδου, κατά την οποία έλαβαν χώρα συναλ¬ 
λαγές με πελάτες και έκδοση σχετικών αποδείξεων εσόδου 
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και των οποίων τα στοιχεία καταχωρούνται τελικά στη φο¬ 
ρολογική μνήμη του ΦΗΜ με την έκδοση του δελτίου «Ζ». 

2.8.2. Έκδοση του Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης «Ζ». 

2.8.2.1. Δεν επιτρέπεται η χρήση του διακριτικού γράμ¬ 
ματος «Ζ», εμφανώς σετίτλο ή επικεφαλίδα σε κανένα άλ¬ 
λο εκδιδόμενο δελτίο από ΦΗΜ, εκτός του Δελτίου Ημε¬ 
ρήσιας Κίνησης «Ζ» με το οποίο γίνεται η εγγραφή των 
ημερήσιων αθροιστών προοδευτικά και σωρευτικά στη 
φορολογική μνήμη. Για τη διάκριση του δελτίου αυτού 
χρησιμοποιείται στην αρχή του δελτίου η χαρακτηριστική 
ένδειξη «Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης Ζ». 

2.8.2.2. Η έκδοση του Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» 
γίνεται υποχρεωτικά μετά το τέλος των ημερησίων συ¬ 
ναλλαγών, συνοδεύεται απαραίτητα με την ενταμίευση 
στη φορολογική μνήμη των στοιχείων που απεικονίζουν 
τα σύνολα της ημερήσιας κίνησης και απαιτείται για την 
καταχώρηση στα φορολογικά βιβλία, του κατόχου - χρή¬ 
στη της μηχανής, όλων των απαραίτητων στοιχείων. 

2.8.2.3. Είναι υποχρεωτική η έκδοση του Δελτίου Ημε¬ 
ρήσιας Κίνησης «Ζ», εάν και εφόσον από το προηγούμενο 
(τελευταίο) Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης «Ζ»: 

α) έχει μεσολαβήσει η έκδοση μιας τουλάχιστον «Νόμι¬ 
μης Απόδειξης» συναλλαγής και 

β) έχει αυξηθεί τουλάχιστον κατά 1 (μία) ημέρα η τρέ¬ 
χουσα ημερομηνία του ρολογιού της ΦΤΜ, από την ημε¬ 
ρομηνία έκδοσης του προηγούμενου (τελευταίου) Δελτί¬ 
ου Ημερήσιας Κίνησης «Ζ». 

Οι περιπτώσεις αυτές (α και β) θα πρέπει να ανιχνεύο- 
νται και ελέγχονται από το λογισμικό του φορολογικού μι- 
κροκώδικατου ΦΗΜ σε κάθε έναρξη (ΙπίΙίαΙίζΘ - Ρο\λ/θγ Οπ) 
λειτουργίας του ΦΗΜ, και εάν διαπιστωθεί ότι συντρέ¬ 
χουν και οι δύο, τότε ο ΦΗΜ σηματοδοτεί κατάλληλα στον 
χειριστή (ηχητικά και με σχετική ένδειξη σε οθόνη) και ο 
ΦΗΜ υποχρεωτικά εκδίδει Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης 
«Ζ». Στην περίπτωση αυτή το λογισμικό του μηχανισμού 
απαγορεύει την έκδοση οποιουδήποτε δελτίου Νόμιμης 
Απόδειξης συναλλαγής πριν την επιτυχή ολοκλήρωση 
της έκδοσης του Δελτίου «Ζ». 

2.8.2.4. Ο ΦΗΜ έχει υποχρεωτικά δυνατότητα έκδοσης 
Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» και με μηδενικές πωλή- 
σεις, δηλαδή ακόμη και όταν δεν έχει μεσολαβήσει καμιά 
πώληση - συναλλαγή και επομένως καμία έκδοση απόδει¬ 
ξης εσόδου, από την προηγούμενη (τελευταία) έκδοση 
«Ζ». Σε αυτή την περίπτωση δεν επιτρέπεται η αναγραφή 
(από μεταφορά) των ημερήσιων συνόλων του τελευταίως 
(αμέσως προηγουμένου) εκδοθέντος «Ζ». 

2.8.2.5. Πριν την έκδοση «Ζ» με μηδενικά ημερήσια σύ¬ 
νολα, θα πρέπει να ειδοποιείται σχετικά ο χειριστής, για το 
γεγονός αυτό και με χειρισμό (πληκτρολόγηση) να επιβε¬ 
βαιώνει την έκδοση (ή όχι) του «μηδενικού Ζ». 

2.8.2.6. Το λογισμικό του μηχανισμού κατά την διάρκεια 
έκδοσης του Δελτίου Ημερήσιας Κίνηση «Ζ», έχει τη δυ¬ 
νατότητα αναγνώρισης και διαχείρισης της διακοπής ηλε¬ 
κτρικής τροφοδοσίας, ως εξής: 

α) μετά την επαναφορά της ηλεκτρικής τροφοδοσίας, 
ενημερώνεται ο χειριστής ότι δεν ολοκληρώθηκε επιτυ- 
χώς η έκδοση του Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» με ανά¬ 
λογη ηχητική ένδειξη (ή και ένδειξη επί της οθόνης) κα¬ 
θώς και εκτύπωση σχετικού μηνύματος «ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥ¬ 
ΜΑΤΟΣ - ΑΝΕΠΙΤΥΧΗΣ ΕΚΔΟΣΗ Ζ - ΠΑΡΑΝΟΜΗ 
ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΔΙΩΚΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ». 

β) εάν η διακοπή της ηλεκτρικής τροφοδοσίας συνέβη με¬ 
τά από επιτυχή ενταμίευση των δεδομένων στη Φορολογι¬ 


κή Μνήμη, τότε η ΦΤΜ υποχρεωτικά εκτυπώνει το Δελτίο 
Η μερήσιας Κίνησης «Ζ», χωρίς να εκτελείται ξανά ενταμίευ¬ 
ση δεδομένων στη φορολογική μνήμη. Στην περίπτωση αυ¬ 
τή το λογισμικό της μηχανής απαγορεύει την έκδοση οποι- 
ουδήποτε δελτίου Νόμιμης Απόδειξης συναλλαγής πριν 
την επιτυχή ολοκλήρωση της έκδοσης του Δελτίου «Ζ». 

2.8.2.7. Το λογισμικό του μηχανισμού, κατά την διάρκεια 
έκδοσης του Δελτίου Ημερήσιας Κίνηση «Ζ», έχει τη δυνα¬ 
τότητα αναγνώρισης της ύπαρξης ή μη χαρτιού στον εκτυ- 
πωτικό μηχανισμό. Στηνπερίπτωση ανίχνευσης μη ύπαρξης 
χαρτιού για την ολοκλήρωση της εκτύπωσης του Δελτίου 
Ημερήσιας Κίνησης «Ζ», ενημερώνεται ο χειριστής με σχε¬ 
τική ηχητική ένδειξη και ένδειξη επί οθόνης. Η ενταμίευση 
των δεδομένων στη φορολογική μνήμη είναι ανεξάρτητη 
του γεγονότος αυτού και εκτελείται κανονικά. Μετά την 
επανατροφοδοσία με χαρτί του εκτυπωτικού μηχανισμού ο 
ΦΗΜ υποχρεωτικά εκτυπώνει το πλήρες Δελτίο Ημερήσιας 
Κίνησης «Ζ», χωρίς να εκτελείται ξανά ενταμίευση δεδομέ¬ 
νων στη φορολογική μνήμη. Στην περίπτωση αυτή το λογι¬ 
σμικό της μηχανής απαγορεύει την έκδοση οποιουδήποτε 
δελτίου Νόμιμης Απόδειξης συναλλαγής πριν την επιτυχή 
ολοκλήρωση της έκδοσης του Δελτίου «Ζ». 

2.8.2.8. Επιτρέπεται η επανεκτύπωση (ως αντίγραφο) 
του ίδιου δελτίου ημερήσιας κίνησης «Ζ» όταν αυτό απαι¬ 
τηθεί (λόγω βλάβης της χαρτοταινίας, μελανοταινίας, 
εκτυπωτή κ.λπ.) αλλά υποχρεωτικά με τα ακριβώς ίδια 
στοιχεία και δεδομένα της συγκεκριμένης ημερήσιας κί¬ 
νησης και εφ’ όσον δεν έχει μεσολαβήσει καμία έκδοση 
απόδειξης εσόδου - συναλλαγής. Στην περίπτωση αυτή 
δεν αυξάνεται ο αριθμός του δελτίου «Ζ» και δεν γίνεται 
καμία ενταμίευση δεδομένων στην φορολογική μνήμη. Για 
τη διάκριση του δελτίου αυτού αντί της χαρακτηριστικής 
ένδειξης «Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης Ζ» στην αρχή του 
δελτίου, χρησιμοποιείται η χαρακτηριστική ένδειξη «Αντί¬ 
γραφο του τελευταίου Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης Ζ». 

2.9. Νόμιμες αποδείξεις 

2.9.1. Ως νόμιμες αποδείξεις ορίζονται οι Αποδείξεις 
Εσόδου και τα Δελτία Ημερήσιας Κίνησης «Ζ». 

2.9.2. Στην αρχή (πρώτη σειρά εκτύπωσης) και στο τέ¬ 
λος (τελευταία σειρά εκτύπωσης) όλων των εκδιδομένων 
δελτίων των εγκύρων αποδείξεων εσόδου εκτυπώνεται η 
χαρακτηριστική ένδειξη: «ΝΟΜΙΜΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΕΝΑΡ¬ 
ΞΗ», και «ΝΟΜΙΜΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΛΗΞΗ» αντίστοιχα. Οι 
ίδιες χαρακτηριστικές ενδείξεις «ΝΟΜΙΜΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ - 
ΕΝΑΡΞΗ», και «ΝΟΜΙΜΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΛΗΞΗ» εκτυπώνο¬ 
νται και στην αρχή (πρώτη σειρά εκτύπωσης) και στο τέ¬ 
λος (τελευταία σειρά εκτύπωσης) κάθε Δελτίου Ημερή¬ 
σιας Κίνησης «Ζ». Αυτές οι χαρακτηριστικές ενδείξεις 
«ΝΟΜΙΜΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΕΝΑΡΞΗ», και «ΝΟΜΙΜΗ ΑΠΟ¬ 
ΔΕΙΞΗ - ΛΗΞΗ», εκτυπώνονται με κεφαλαίους χαρακτή¬ 
ρες και κρίνεται σκόπιμο όπου είναι τεχνικά δυνατόν να 
εκτυπώνονται με έντονα διαφοροποιημένη γραφή ή χα¬ 
ρακτήρες μεγέθους διπλού πάχους ή διπλού ύψους. 

2.9.3. Σε όλα τα άλλα δελτία που εκδίδονται από τον 
ΦΗΜ, για την λήψη διαφόρωνπληροφοριών, εκτυπώνεται 
η ένδειξη «ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΔΙΩΚΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ 
ΝΟΜΟ». Τα δελτία των «Παρανόμων Αποδείξεων» σε κα¬ 
μιά περίπτωση δεν αποτελούν αποδεικτικό συναλλαγής 
αγοράς αγαθού ή λήψης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται η 
χρησιμοποίηση τους ως αποδείξεων για τον πελάτη. 

2.9.4. Δεν επιτρέπεται σε Νόμιμη Απόδειξη εσόδου, η 
διενέργεια και καταγραφή συναλλαγής (π.χ. πώληση) εί¬ 
δους με μηδενική ή αρνητική αξία. 
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2.9.5. Δεν επιτρέπεται με κανέναν τρόπο η ακύρωση - 
διαγραφή εκδοθέντος δελτίου Νόμιμης Απόδειξης. 

2.9.6. Ώρα έκδοσης απόδειξης 

2.9.6.1. Σε κάθε εκδιδόμενο δελτίο Νόμιμης Απόδειξης 
καθώς και στα δελτία αναφορών (ανάγνωσης φορολογι¬ 
κής μνήμης κλπ), αναγράφεται η ώρα έκδοσής του με τη 
μορφή «ΧΩ ώρα: λεπτά» για την χειμερινή ώρα και «ΘΩ 
ώρα: λεπτά» για την θερινή ώρα αντίστοιχα. 

2.9.6.2. Εφ’ όσον δεν υπάρχει τεχνικά η δυνατότητα αυ¬ 
τόματης προσαρμογής της ώρας κατά τη θερινή και χει¬ 
μερινή περίοδο αντίστοιχα, η ώρα έκδοσης των δελτίων 
εκφράζει πάντοτε τη χειμερινή ώρα, χωρίς να μεταβάλλε¬ 
ται κατά τη θερινή περίοδο, ανεξάρτητα από το χρόνο 
έναρξης λειτουργίας της μηχανής. 

2.9.7. Γραφικά, Εοροε, Μηνύματα κ.λπ. 

2.9.7.1. Εάν ο ΦΗΜ έχει δυνατότητα εκτύπωσης διαφό¬ 
ρων μηνυμάτων τα οποία δεν αφορούν τις συναλλαγές 
όπως πληροφοριακά ή διαφημιστικά μηνύματα, ευχετή¬ 
ρια, Ιοροε γραφικά, εικόνες, κ.λπ., τότε αυτά μπορεί να 
εκτυπώνονται στην απόδειξη εσόδου, μόνον πριν ή μετά 
από τη σήμανση έναρξης και τη σήμανση λήξης των στοι¬ 
χείων της απόδειξης: «ΕΝΑΡΞΗ ΝΟΜΙΜΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ» 
και «ΛΗΞΗ ΝΟΜΙΜΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ». 

2.9.7.2. Τα μηνύματα αυτά δεν επιτρέπεται να έχουν 
αναφορές σε ποσά ή να παραπλανούν ή να παραπέμπουν 
σε οποιεσδήποτε παρανοήσεις των αξιών της συναλλα¬ 
γής και το μέγεθος τους δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 
αντίστοιχο μέγεθος έξι (6) απλών γραμμών κειμένου. 

2.10. Μνήμη εργασίας 

2.10.1. Η μνήμη εργασίας είναι η μονάδα όπου ενταμιεύο- 
νταιτα προγράμματα και τα ενδιάμεσα δεδομένα επεξεργα¬ 
σίας που απαιτούνται ή δημιουργούνται κατά την ημερήσια 
λειτουργία του φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού. 

2.10.2. Επιτρέπεται μόνο η εγγραφή αριθμών μεγαλύ¬ 
τερων του μηδενός. Επομένως δεν είναι δυνατή η πράξη 
της αφαίρεσης, ούτε η διαγραφή δεδομένων από τη μνή¬ 
μη, ούτε η επικάλυψή τους με άλλα. 

2.10.3. Στην μνήμη εργασίας τηρούνται 5 αθροιστές ΣΑ, 
ΣΒ, ΣΓ, ΣΔ και ΣΕ στους οποίους αποθηκεύονται προοδευ¬ 
τικά αθροιζόμενα τα ποσά συναλλαγών κατανεμημένα 
στους ισχύοντες συντελεστές (4%, 8%, 18%, 36%, και 0%) 
αντίστοιχα. Σύμφωνα μεταπιοπάνω, στο ποσό συναλλαγής 
συμπεριλαμβάνεται το ποσό του ΦΠΑ. Το ύψος του ΦΠΑ 
προσδιορίζεται από την τιμή του αντίστοιχου συντελεστή. 

2.10.4. Στην μνήμη εργασίας τηρούνται και όλοι οι υπό¬ 
λοιποι απαραίτητοι αθροιστές, όπως ο μετρητής με το 
τρέχον πλήθος εκδοθεισών αποδείξεων, τυχόν άλλοι 
απαραίτητοι αθροιστές εκπτώσεων, επιστροφών, ακυρώ¬ 
σεων, αλλαγών κ.λπ. 

2.10.5. Η μνήμη εργασίας είναι μνήμη τύπου ΒΑΜ 
(ΩΜ03 ή άλλη) και η χωρητικότητά της προσδιορίζεται 
από το μέγεθος του απαιτούμενου όγκου των δεδομένων 
επεξεργασίας του συγκεκριμένου τύπου ΦΗΜ. 

2.10.6. Μπαταρία προστασίας μνήμης εργασίας 

2.10.6.1. Το περιεχόμενο της μνήμης εργασίας προστα¬ 
τεύεται από τη διακοπή του κύριου δικτύου των 230\/ με 
μπαταρία αυτοφορτιζόμενη. Η μπαταρία έχει τη δυνατότη¬ 
τα διατήρησης των ενταμιευμένων δεδομένων στη μνήμη 
εργασίας για τουλάχιστον εξήντα (60) ημέρες. Η μπαταρία 
περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό της ταμειακής μη¬ 
χανής. Ο κατασκευαστικός οίκος του ΦΗΜ εγγυάται την 
εξασφάλιση της καθορισμένης χρονικής διάρκειας διατή¬ 
ρησης του περιεχομένου της μνήμης εργασίας. 


2.10.6.2. Ο ΦΗΜ είναι εφοδιασμένος με ειδικό κύκλωμα 
ελέγχου της κατάστασης της μπαταρίας της μνήμης ερ¬ 
γασίας (ΩΜ05 ΒΑΜ) και του ρολογιού του ΦΗΜ. Σε περί¬ 
πτωση πτώσης τάσης της μπαταρίας, κάτω του δηλουμέ- 
νου από τον κατασκευαστή επιπέδου, ή σε περίπτωση μη 
υπάρξεως σχετικής δηλώσεως, κάτω του 90% της ονομα¬ 
στικής τιμής της, τούτο σηματοδοτείται σε οθόνη και κα¬ 
ταγράφεται σχετικό μήνυμα στον εκτυπωτή. Γ ενικά ο ΦΗΜ 
δεν επιτρέπει καμία συναλλαγή, εάν δεν υπάρχει ικανή 
τροφοδοσία απάτην μπαταρία της μνήμης εργασίας. 

2.10.7. Βραχυκύκλωση ακροδεκτών μπαταρίας προ¬ 
στασίας μνήμης εργασίας 

2.10.7.1. Ο ΦΗΜ είναι εφοδιασμένος με ειδικό κύκλωμα 
ελέγχου και το κατάλληλο λογισμικό, το οποίο έχει την 
δυνατότητα να ανιχνεύειτην βραχυκύκλωση των ακροδε¬ 
κτών τροφοδοσίας της μνήμης εργασίας - μπαταρίας (πα¬ 
ραμονή βραχυκυκλωτήρα). Η περίπτωση αυτή σηματο- 
δοτείται με ηχητικό σήμα ή και χαρακτηριστικό μήνυμα σε 
οθόνη, και δεν επιτρέπει καμία λειτουργία συναλλαγών, 
μέχρι να αρθεί η κατάσταση αυτή. 

2.10.8. Βλάβη Μνήμης Εργασίας (ΌΜΌ3 Επόγ). 

2.10.8.1. Κάθε διακοπή τροφοδοσίας ή μηδενισμός της 
μνήμης εργασίας εγγράφεται στη φορολογική μνήμη με 
την ένδειξη ΒΛΑΒΗ ΩΜ03 και αριθμείται η επανάληψη του 
γεγονότος (π.χ. ΒΛΑΒΗ ΩΜ03 1, ΒΛΑΒΗ ΌΜΌ3 2 κ.ο.κ.). 

2.10.8.2. Υποχρεωτικά το λογισμικό του φορολογικού 
μικροκώδικα έχει δυνατότητα χειρισμού τουλάχιστον τρι¬ 
ψήφιου αριθμού βλαβών ΩΜ03 (μπορεί δηλαδή να αριθ¬ 
μήσει τουλάχιστον 1000 βλάβες ΌΜΌ3). Η αρίθμηση γί¬ 
νεται υποχρεωτικά στο δεκαδικό αριθμητικό σύστημα και 
δεν επιτρέπεται αποτύπωση σε άλλο αριθμητικό σύστη μα 
π.χ. σε δεκαεξαδική αρίθμηση (9, Α, Β, Ο, ...κ.λπ.). 

2.11. Φορολογική μνήμη 

2.11.1. Η φορολογική μνήμη είναι η μονάδα όπου εντα- 
μιεύονται και παραμένουν αναλλοίωτες για ολόκληρη τη 
διάρκεια ζωής του φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανι¬ 
σμού, χωρίς χρονικό περιορισμό, όλες οι φορολογικού 
ενδιαφέροντος πληροφορίες. Η φορολογική μνήμη είναι 
προγραμματιζόμενη μνήμη αποκλειστικά ανάγνωσης 
(ΕΡΒΟΜ ή ΡΒΟΜ) . 

2.11.2. Ασφαλής τρόπος εγγραφής δεδομένων στη φο¬ 
ρολογική μνήμη 

2.11.2.1. Το περιεχόμενο της φορολογικής μνήμης δια¬ 
σφαλίζεται με ειδικό σύστημα κωδικών που λειτουργεί σε 
συνεργασία και με τη μνήμη προγραμμάτων. Το σύστημα 
ασφαλείας, η γραμμογράφηση και ο τρόπος αποθήκευσης 
των δεδομένων στη φορολογική μνήμη επιλέγονται από 
τον κατασκευαστή του ΦΗΜ, είναι πλήρως τεκμηριωμένα 
και γνωστοποιούνται με ευθύνη του στην Επιτροπή. Ο τρό¬ 
πος λειτουργίας του συστήματος ασφαλείας και η παρε- 
χομένη ασφάλεια απ’ αυτό αξιολογείται με ιδιαίτερη προ¬ 
σοχή από την Επιτροπή, πριν από τη χορήγηση της άδειας. 

2.11.3. Χωρητικότητα και πλήρωση φορολογικής μνήμης 

2.11.3.1. Για τον ΦΗΜ ορίζονται 360 ημέρες, ως εργά¬ 
σιμες ημέρες το χρόνο. Η χωρητικότητα της φορολογικής 
μνήμης είναι τέτοια ώστε να επαρκεί για την ενταμίευση 
των προαναφερθέντων δεδομένων για τουλάχιστον 5 (πέ¬ 
ντε) χρόνια ή για 1800 εγγραφές ημερήσιας κίνησης «Ζ». 
Όταν η φορολογική μνήμη πλησιάζει να γεμίσει και πριν 
από την έκδοση του δελτίου «Ζ», του ανώτατου αριθμού 
που προβλέπει ο κατασκευαστής να γεμίσει, (ο οποίος 
ανώτατος αριθμός δεν πρέπει να είναι μικρότερος του 
1800) ειδοποιείται ο χειριστής με προειδοποιητικό σήμα 
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και όταν γεμίσει, τότε μπλοκάρεται αυτόματα ο ΦΗΜ και 
τίθεται εκτός λειτουργίας. Η μόνη λειτουργία του ΦΗΜ 
που επιτρέπεται και υποχρεωτικά πρέπει να εκτελείται σ’ 
αυτή την περίπτωση, είναι η ανάγνωση του περιεχομένου 
της φορολογικής μνήμης (Αναλυτική και Συνοπτική). 

2.11.4. Προστασία ηλεκτρονικών κυκλωμάτων φορολο¬ 
γικής μνήμης 

2.11.4.1. Τα ηλεκτρονικά κυκλώματα της φορολογικής 
μνήμης, προστατεύονται σε ειδικό κιτίο, το οποίο τοποθε¬ 
τείται σε ειδικά διαμορφωμένη υποδοχή που αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα του περιβλήματος του ΦΗΜ. Η θήκη 
με το κυτίο της φορολογικής μνήμης πακτώνεται και 
σφραγίζεται με ειδικό υλικό (εποξική ρητίνη) με τέτοιο 
τρόπο ώστε να είναι αδύνατη η αφαίρεση του κυτίου της 
φορολογικής μνήμης, χωρίς την καταστροφή του περι¬ 
βλήματος του ΦΗΜ. 

Σχηματικό Παράδειγμα Σφράγισης της Φορολογικής Μνήμης 



Το οΛίρ της φορολογικής 


Περίβλημα θήκης μνήμης -ΕΡΚΟΜ Στηρίγματα πλακίτος 

(αποτελεί αναπόσπαστο 

τμήμα του εξωτερικού Βάση εμβυσμότωσης Πλακίτα - ΡΟΒ 

κουτιού της συσκευής) του ^ ιης φορολογικής 

μνήμης - ΕΡΚΟΜ 

2.11.5. Διατήρηση και ανάγνωση του περιεχομένου φο¬ 
ρολογικής μνήμης 

2.11.5.1. Το περιεχόμενο της φορολογικής μνήμης δια¬ 
τηρείται αναλλοίωτο χωρίς χρονικό περιορισμό και υπό 
όλες τις συνθήκες. Τα δεδομένα της φορολογικής μνή¬ 
μης που τυχόν εμφανίσει βλάβη και αντικατασταθεί, είναι 
αναγνώσιμα από ειδική συσκευή για χρήση από τις φορο¬ 
λογικές υπηρεσίες, με εξαίρεση τις περιπτώσεις αδύνα¬ 
της τεχνικά ανάγνωσης. Η περίπτωση αυτή τεκμηριώνε¬ 
ται πλήρως από τεχνική έκθεση - αναφορά του κατέχο- 
ντος την άδεια καταλληλότητας, η οποία με ευθύνη του, 
αποστέλλεται άμεσα, στην Επιτροπή, ενώ αντίγραφό της 
επισυνάπτεται στο Πρωτόκολλο αφαίρεσης - αντικατά¬ 
στασης της φορολογικής μνήμης και κατατίθεται στην 
αρμόδια ΔΟΥτου κατόχου του ΦΗΜ. 

2.11.6. Αποσύνδεση (μη λειτουργία) και τεχνική τεκμη¬ 
ρίωση βλάβης φορολογικής μνήμης 

2.11.6.1. Κάθε αποσύνδεση, ή βλάβη (εκτός της πλήρω¬ 
σης μνήμης), σηματοδοτείται κατάλληλα (με ηχητικό σή¬ 
μα, ένδειξη λάθους σε οθόνη, εκτύπωση σχετικού μηνύ¬ 
ματος κ.λπ.). Στηνπερίπτωση αυτή το λογισμικό του ΦΗΜ 
δεν επιτρέπει την εκτέλεση καμίας άλλης λειτουργίας. (Ο 
ΦΗΜ «μπλοκάρει»), 

2.11.6.2. Κάθε περίπτωση διαπίστωσης βλάβης φορολογι¬ 
κής μνήμης από τον κατέχοντα την άδεια καταλληλότητας ή 
της τεχνικής υποστήριξης ή από εξουσιοδοτημένο τεχνικό 
του αντιπρόσωπο, γνωστοποιείται άμεσα στην Επιτροπή. 

2.11.6.3. Για το σκοπό αυτό ο κάτοχος της άδειας, συ¬ 


ντάσσει, υπογράφει και αποστέλλει τεκμηριωμένη και λε¬ 
πτομερή τεχνική αναφορά για το πρόβλημα μνήμης που 
διαπιστώθηκε, εντός 2 εργασίμων ημερών στην Επιτρο¬ 
πή. Ένα αντίγραφο της τεχνικής αναφοράς επισυνάπτε¬ 
ται στο συνοδευτικό βιβλιάριο συντήρησης (στο οποίο 
έχουν σημειωθεί και οι σχετικές αναφορές) από τον εξου¬ 
σιοδοτημένο τεχνικό και ένα αντίγραφο αποστέλλεται 
στην αρμόδια ΔΟΥτου κατόχου του ΦΗΜ. 

2.11.7. Αντικατάσταση φορολογικής μνήμης λόγω με¬ 
ταβίβασης - αλλαγής κατόχου / χρήστη (Η ισχύς της πα¬ 
ραγράφου αυτής αρχίζει από 1.1.2003). 

2.11.7.1. Για την μεταβίβαση - μεταπώληση Φορολογι¬ 
κού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού, υποχρεωτικά αφαιρείται 
η χρησιμοποιηθείσα φορολογική μνήμη, η οποία παραμέ¬ 
νει στην κατοχή του προηγούμενου κατόχου - χρήστη 
(πωλητή) για όσο χρονικό διάστημα ορίζουν οι διατάξεις 
τις φορολογικής νομοθεσίας. 

2.11.7.2. Η αφαιρεθείσα φορολογική μνήμη αντικαθίσταται 
με ευθύνη του νέου κατόχου - χρήστη (αγοραστή), με νέα, 
καινούργια, αχρησιμοποίητη φορολογική μνήμη ίδιου τύπου. 

2.11.7.3. Οι εργασίες αφαίρεσης και αντικατάστασης 
της φορολογικής μνήμης γίνεται μόνο από τον κατασκευ¬ 
αστή - εισαγωγέα, κάτοχο της άδειας καταλληλότητας (ή 
της άδειας ανάθεσης τεχνικής υποστήριξης από την Επι¬ 
τροπή) του ΦΗΜ, ή εξουσιοδοτημένο τεχνικό αντιπρόσω¬ 
πό του, παρουσία υπαλλήλου της αρμόδιας ΔΟΥ, κατόπιν 
σχετικής αιτήσεως. 

2.11.8. Ενταμίευση δεδομένων στη φορολογική μνήμη 

2.11.8.1. Στη φορολογική μνήμη ενταμιεύονται όλες οι φο¬ 
ρολογικού ενδιαφέροντος πληροφορίες και συγκεκριμένα: 

α) Σταθερά στοιχεία 

Αριθμός Μητρώου του ΦΗΜ. Παραμένει αμετάβλητος κα¬ 
τά την διάρκεια ζωής του ΦΗΜ και αλλάζει μόνο όταν γίνει 
αντικατάσταση της φορολογικής μνήμης με καινούργια (λό¬ 
γω βλάβης, πλήρωσης αυτής με δεδομένα ή μεταβίβασης). 

Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο ή επωνυμία χρήστη - κα¬ 
τόχου του ΦΗΜ 

Διεύθυνση εγκατάστασης χρήστη - κατόχου 

Δραστηριότητα, Επάγγελμα χρήστη - κατόχου 

ΑΦΜ και αρμόδια ΔΟΥ χρήστη - κατόχου 

Τιμές συντελεστών ΦΠΑ. 

β) Στοιχεία που παράγονται από την ημερήσια κίνηση 

Είναι υποχρεωτική η εγγραφή των παραγομένων δεδο- 
μένωντης ημερήσιας κίνησης από τη μνήμη εργασίας στη 
φορολογική μνήμη. 

Αφού ολοκληρωθεί η ημερήσια κίνηση με τη διαδικασία 
έκδοσης του δελτίου ημερήσιας κίνησης «Ζ», ενταμιεύε- 
ται στη φορολογική μνήμη μία εγγραφή με την ημερομη¬ 
νία και ώρα, και με τα ακόλουθα στοιχεία: 

1. Τέσσερα (4) ποσά φόρων προστιθέμενης αξίας δια¬ 
κεκριμένα ανά συντελεστή ΦΠΑ, 4%, 8%, 18%, 36%. 

2. Δύο (2) ποσά ακαθαρίστων αποφορολογημένων εσό¬ 
δων (χωρίς ΦΠΑ) διακεκριμένα σ’ αυτά που υπάγονται σε 
ΦΠΑ και σ’ αυτά που δεν υπάγονται. 

3. Το πλήθος αποδείξεων εσόδου ημέρας. 

4. Τέσσερα (4) ποσά φόρων προστιθέμενης αξίας δια¬ 
κεκριμένα ανά συντελεστή ΦΠΑ, από την έναρξη λειτουρ¬ 
γίας του ΦΗΜ. 

5. Δύο (2) ποσά ακαθαρίστων εσόδων αποφορολογη- 
μένων (χωρίς ΦΠΑ) διακεκριμένα σ’ αυτά που υπάγονται 
σε ΦΠΑ και σ’ αυτά που δεν υπάγονται, από την έναρξη 
λειτουργίας του ΦΗΜ (από την ενεργοποίηση της φορο¬ 
λογικής μνήμης). 
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6. Το πλήθος των δελτίων ημερήσιας κίνησης «Ζ» από 
την έναρξη λειτουργίας του ΦΗΜ. 

7. Το πλήθος των εκδοθεισών αποδείξεων από την έναρ¬ 
ξη λειτουργίας του ΦΗΜ. 

8. Το πλήθος βλαβών μνήμης εργασίας (0ΜΟ8 Επόγ) 
από την έναρξη λειτουργίας του ΦΗΜ. 

9. Το πλήθος αλλαγών ΦΠΑ από την έναρξη λειτουργίας 
του ΦΗΜ. 

10. Το πλήθος αλλαγών λεκτικών από την έναρξη λει¬ 
τουργίας του ΦΗΜ. 

Π.1. Ηυέρας (Σύνολα ημερήσιας κίνησης). 


11. Το πλήθος φυσικών αποσυνδέσεων εκτυπωτή από 
την έναρξη λειτουργίας του ΦΗΜ. 

12. Το πλήθος «επεμβάσεων» εξουσιοδοτημένου τεχνι¬ 
κού, από την έναρξη λειτουργίας του ΦΗΜ. 

13. Το χαρακτήρα (όγίθ) ελέγχου για αναγνώριση αλη¬ 
θούς εγγραφής στη φορολογική μνήμη 

Όλα τα παραπάνω ενταμιεύονται σύμφωνα με τους 
ακόλουθους πίνακες: 


ΦΠΑ 

ΦΠΑ 

ΦΠΑ 

ΦΠΑ 

Σύνολο 

Σύνολο 

Πλήθος 

Πλήθος 

Πλήθος 

Συντελεστή 

Συντελεστή 

Συντελεστή 

Συντελεστή 

Εσόδων 

Εσόδων 

(Αθροιστής) 

(Αθροιστής) 

(Αθροιστής) 

Α 

Β 

Γ 

Δ 

Συντελεστών 

μηδενικού 

Αποδείξεων 

φυσικών 


(4%) 

(8%) 

(18%) 

(36%) 

Α,Β,Γ και Δ 
(4% ,8%, 18% 
και 36%) 

Συντελεστή 

Ε 

(0%) 

Εσόδου 

αποσυνδέσεων 

εκτυπωτή 



Π.2. Από την έναρξη λειτουργίας της ΦΤΜ (προοδευτικά σύνολα). 


ΦΠΑ 

ΦΠΑ 

ΦΠΑ 

ΦΠΑ 

Σύνολο 

Σύνολο 

Συντελεστή Α 

Συντελεστή Β 

Συντελεστή (Π 

Συντελεστή Δ 

Εσόδων 

Εσόδων 

(4%) 

(8%) 

(18%) 

(36%) 

Συντελεστών 

Α,Β,Γ, και Δ 

(4%,8%,18% και 36%) 

μηδενικού 
συντελεστή Ε 
(0%) 


Πλήθος 

Πλήθος 

Πλήθος 

Πλήθος 

Πλήθος 

Πλήθος φυσικών 

Πλήθος 

Χαρακτήρας 

Δελτίων «Ζ» 

αποδείξεων 

αλλαγών 

αλλαγών 

βλαβών 

αποσυνδέσεων 

Επεμβάσεων 

ελέγχου 


Εσόδου 

λεκτικών 

ΦΠΑ 

0Μ05 

εκτυπωτή 

Τεχνικού 



2.11.8.2 Η ενταμίευση στη φορολογική μνήμη εκτελείται 
κατά τη διάρκεια έκδοσηςτου δελτίου ημερήσιας κίνησης. 

2.11.8.3 0 τρόπος εγγραφής των ΒΕΟΟΒϋδ και το περιεχό- 
μενοτωνπεδίωντους, που ενταμιεύονταιστηνΕΡΒΟΜήΡΒΟΜ 
της φορολογικής μνήμης επιλέγονται από τον κατασκευαστή. 
Υποχρεωτικά εγγράφονται στη φορολογική μνήμη τα προο¬ 
δευτικά σύνολα, τα οποία δημιουργούνται από τα σύνολα της 
κάθεημερησίας κίνησης ,όπωςπεριγράφονταιστονπίνακα Π2. 
Επιπλέον επιτρέπεται να εγγράφονται στη φορολογική μνήμη 
και τα ημερήσια σύνολα κίνησης σε ιδιαίτερα πεδία όπως περι- 
γράφονται στον πίνακα Π1. Στην εκτύπωση όμως του περιεχο¬ 
μένου της φορολογικής μνήμης, υποχρεωτικά θα εκτυπώνο- 
νταιτα προβλεπόμενα σύνολα της κάθε ημερήσιας κίνησης «Ζ» 
όπως αυτά περιγράφονται στονπίνακα Π1 καθώς επίσης καιτα 
προοδευτικά σύνολα της υπό εκτύπωση περιόδου. 

2.12. Φορολογικός μικροκώδικας 

Φορολογικός μικροκώδικας είναι το λογισμικό που δια¬ 
χειρίζεται και ελέγχει όλα τα φορολογικά δεδομένα και 
όλες τις λειτουργίες των ασφαλισμένων με απαραβίαστο 
τρόπο τμημάτων και μονάδων ελέγχου, διασφαλίζει δε κα¬ 
τά τρόπο απαραβίαστο και ανεπηρέαστο την ενταμίευση 
των δεδομένων στην φορολογική μνήμη. 

2.13. Λογισμικό εφαρμογών 

2.13.1. Το λογισμικό εφαρμογών υποστηρίζει όλες τις 
λοιπές λειτουργίες εκτός του φορολογικού μικροκώδικα 
(λογιστικές, εμπορικές, βοηθητικές κ.λπ. εφαρμογές). 

2.13.2. Περίπτωση διαμόρφωσης περιεχομένου απο¬ 
δείξεων εσόδου από λογισμικό εφαρμογών εκτός ΦΗΜ. 

2.13.2.1. Σε όλες τις περιπτώσεις που η διαμόρφωση 
του περιεχομένου των Αποδείξεων Εσόδου γίνεται από 
λογισμικό εφαρμογών, το οποίο ευρίσκεται εκτός ΦΗΜ, 


σε άλλο διασυνδεόμενο σύστημα, απαιτείται η έγγραφη 
δεσμευτική διαβεβαίωση του κατέχοντος την άδεια προς 
την Επιτροπή, περίτου ελέγχου καιτης πιστοποίησης της 
ορθής λειτουργίας του εν λόγω λογισμικού εφαρμογών 
του διασυνδεόμενου συστήματος, ότι το λογισμικό αυτό 
εκδόσεως αποδείξεων εσόδου, λειτουργεί απολύτως 
σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις του Κ.Β.Σ. 
και των αρμοδίων υπηρεσιώντου Υπουργείου Οικονομίας 
και Οικονομικών και δεν παραβιάζει με κανέναν τρόπο τα 
δημοσιονομικά δεδομένατου ΦΗΜ. 

2.13.2.2. Στην δεσμευτική διαβεβαίωση - πιστοποίηση 
του λογισμικού εφαρμογών, αναφέρονται υποχρεωτικά: 

• Τα πλήρη στοιχεία του κατασκευαστή του λογισμικού 
εφαρμογών. 

• Η ακριβής ονομασία διάθεσης και ο τρέχων αριθμός 
έκδοσης (νθΓείοη) του λογισμικού αυτού. 

2.13.2.3. Η δεσμευτική διαβεβαίωση - πιστοποίηση 
προς την Επιτροπή, συνοδεύεται από αντίγραφο έκδοσης 
επίδειξης του λογισμικού αυτού, αποθηκευμένο σε κα¬ 
τάλληλο μαγνητικό ή οπτικό μέσο, καθώς και πλήρη στοι¬ 
χεία για τις απαιτήσεις και συνθήκες λειτουργίας του, σε 
Ηλεκτρονικό Υπολογιστή. 

2.13.2.4. Τα στοιχεία αυτά συμπληρώνονται σε ειδικό 
τμήμα σελίδων, που υπάρχει για τον σκοπό αυτό στο συνο¬ 
δευτικό του ΦΗΜ Βιβλιάριο Συντήρησης και Επισκευών. 

2.13.2.5. Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η λει¬ 
τουργία - συνεργασία του ΦΗΜ, με διασυνδεόμενο σύ¬ 
στημα το οποίο έχει μη πιστοποιημένο λογισμικό εφαρμο¬ 
γών για την έκδοση Αποδείξεων Εσόδου. 

2.13.2.6. Ο κάτοχος της άδειας τέτοιου ΦΗΜ και το δί¬ 
κτυο των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων του, σε οποί- 
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αδήποτε περίπτωση διαπίστωσηςπαράβασηςτων ανωτέ¬ 
ρω, είναι υποχρεωμένοι στην άμεση γνωστοποίηση του 
γεγονότος αυτού στην Επιτροπή και στην αρμόδια ΔΟΥ 
του κατόχου - χρήστητου ΦΗΜ. 

2.14. Μνήμη προγραμμάτων 

2.14.1. Η μνήμη προγραμμάτων είναι η μονάδα όπου βρί¬ 
σκεται ενταμιευμένο εξαρχής ολόκληρο το λογισμικό που 
απαιτείται για την απρόσκοπτη λειτουργία του ΦΗΜ, τόσο 
εκείνο που αποτελεί το σύστημα διαχείρισης φορολογικών 
δεδομένων (φορολογικός μικροκώδικας), όσο και εκείνο που 
αφορά σε γενικότερες λειτουργίες (λογισμικό εφαρμογών). 

2.14.2. Στην περίπτωση κατά την οποία το λογισμικό εφαρ¬ 
μογών δεν είναι ενταμιευμένο στη μνήμη προγραμμάτων 
του ΦΗΜ, τότε ο ΦΗΜ θεωρείται ως Φορολογικός Ηλεκτρο¬ 
νικός Μηχανισμός Αυξημένων Δυνατοτήτων (ΦΗΜ/ΑΔ). 

2.14.3. Η μνήμη προγραμμάτων είναι μνήμη ημιαγωγών 
αποκλειστικά ανάγνωσης. Η χωρητικότητα της μνήμης 
προγραμμάτων καθορίζεται από το μέγεθος των λειτουρ- 
γικώνπρογραμμάτωντου συγκεκριμένου τύπου ταμειακής 
μηχανής. Επιτρέπεται η χρήση μόνο καινούργιων μνημών. 

2.14.4. Η υλοποίηση της κατασκευής του ΦΗΜ δεν επι¬ 
τρέπει με κανένα τρόπο τυχόν αλλαγές του ενταμιευμέ- 
νου στη μνήμη προγραμμάτων λογισμικού, χωρίς την 
αποσφράγιση του ΦΗΜ. Για κάθε αλλαγή - τροποποίηση 
του λογισμικού ή του υλικού μέρους του ΦΗΜ, κατατίθε¬ 
ται αίτηση στην Επιτροπή η οποία και αποφασίζει σχετικά. 

2.14.5. Η αναγνωσιμότητα της μνήμης προγραμμάτων 
εξασφαλίζεται κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες και επι¬ 
δεικνύεται η διαδικασία κατά την διάρκεια ελέγχου της 
έγκρισης. Το περιεχόμενο της μνήμης προγραμμάτων σε 
πηγαία μορφή, είναι διαθέσιμο για έλεγχο από το Υπουρ¬ 
γείο Οικονομικών και αντίγραφό του, σε μορφή εκτελέσι- 
μη (οό)Θθί) κατατίθεται σ’ αυτό καθώς και η υπολογισμέ¬ 
νη ΟΗΟ-32 τιμή για το αρχείο αυτό. 

2.15. Ρολόι ΦΗΜ 

2.15.1. Η λειτουργία του ρολογιού του ΦΗΜ είναι αδιά¬ 
λειπτη (συνεχής) και για το λόγο αυτό προστατεύεται από 
τη διακοπή του κύριου δικτύου των 230\/ με μπαταρία που 
περιλαμβάνεται στο βασικό εξοπλισμό του μηχανισμού 
και η οποία δύναται να είναι αυτή της προστασίας των δε¬ 
δομένων της μνήμης εργασίας (0ΜΟ3 ΡΑΜ). 

2.15.2. Δεν είναι δυνατή η λειτουργία του ΦΗΜ, εφόσον 
δεν είναι ενεργοποιημένο το ρολόι του μηχανισμού. 

2.15.3. Ρύθμιση - διόρθωση ημερομηνίας και ώρας του 
ρολογιού του ΦΗΜ 

2.15.3.1. Οι ρυθμίσεις και επισκευές ενδεχόμενων βλα- 
βώντου ρολογιού δεν είναι δυνατόν να γίνουν εξωτερικά ή 
με πρόγραμμα, αλλά μόνο αφού ανοιχτεί το σφραγισμένο 
κέλυφος του ΦΗΜ από εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Της πε¬ 
ρίπτωσης αυτής εξαιρείται η αυτόματη προσαρμογή στη 
θερινή και χειμερινή ώρα αντίστοιχα, εφ’ όσον το ίδιο το 
λογισμικό του φορολογικού μικροκώδικα του ΦΗΜ, έχει 
ενσωματωμένη δυνατότητα αυτόματης προσαρμογής σε 
χειμερινή και θερινή ώρα του ρολογιού του ΦΗΜ. 

2.15.3.2. Στην περίπτωση που το λογισμικό του φορολο¬ 
γικού μικροκώδικα του ΦΗΜ, έχει ενσωματωμένη δυνατό¬ 
τητα αυτόματης προσαρμογής σε χειμερινή και θερινή ώρα 
αντίστοιχα του ρολογιού του ΦΗΜ, τότε αυτό επισημαίνεται 
τόσο στην μεταλλική ετικέτα του περιβλήματος με τα στοι¬ 
χεία του ΦΗΜ, όσο και στα στοιχεία του ΦΗΜ που αναγρά¬ 
φονται στο συνοδευτικό βιβλιάριο συντήρησης και επι¬ 
σκευών του ΦΗΜ, με την χαρακτηριστική ένδειξη «ΑΥΤΟ¬ 
ΜΑΤΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΙΝΗΣ ΩΡΑΣ». 


2.15.3.3. Κατά την αυτόματη προσαρμογή της ώρας από 
χειμερινή σε θερινή και από θερινή σε χειμερινή, ειδοποιεί¬ 
ται σχετικά ο χειριστής του ΦΗΜ με κατάλληλο ηχητικό σή¬ 
μα και την αυτόματη έκδοση σχετικού πληροφοριακού δελ¬ 
τίου με την εκτύπωση της ένδειξης «ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΡΟΣΑΡ¬ 
ΜΟΓΗ ΣΤΗ ΘΕΡΙΝΗ ΩΡΑ» και «ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 
ΣΤΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΩΡΑ» αντίστοιχα, συνοδευόμενης απάτη 
νέα τρέχουσα προσαρμοσμένη ώρα (ΧΩ ωω:λλ και ΘΩ 
ωω:λλ αντίστοιχα). Η έκδοση του δελτίου αυτού γίνεται από 
τον εκτυπωτή νομίμων αποδείξεωντου ΦΗΜ αμέσως με την 
αυτόματη προσαρμογή της ώρας, ή εφ’ όσον ο ΦΗΜ κατά 
την αυτόματη αυτή προσαρμογή ήταν εκτός λειτουργίας 
(εκτός παροχής ηλεκτρικής τροφοδοσίας), αμέσως με την 
πρώτη (ημερήσια) έναρξη λειτουργίας (ΙηίίίαΙίζΘ) από την 
αυτόματη προσαρμογή. 

2.15.3.4. Για την αυτόματη προσαρμογή της χειμερινής 
και θερινής ώρας, εφαρμόζεται η οδηγία 2000/84 της ΕΕ, 
εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τη νομοθεσία. 

2.15.3.5. Δεν επιτρέπεται η δυνατότητα διόρθωσης της 
ημερομηνίαςτου ρολογιούτου ΦΗΜ, με ημερομηνία προ¬ 
γενέστερη εκείνης με την οποία καταγράφηκε στην φο¬ 
ρολογική μνήμη και εκδόθηκε το τελευταίο «Ζ». 

2.15.3.6. Κατά την διαδικασία αλλαγής της ημερομη¬ 
νίας του ρολογιού της ΦΤΜ από εξουσιοδοτημένο τεχνι¬ 
κό ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η εισαγωγή ημερομηνίας μικρότε¬ 
ρης από αυτήν του τελευταία εγγεγραμμένου «Ζ». 

2.15.3.7. Το λογισμικό του φορολογικού μικροκώδικα 
είναι σε θέση να ελέγχει την τρέχουσα ημερομηνία του 
ρολογιού της μηχανής σε σχέση με αυτήντης τελευταίας 
έκδοσης του «Ζ». Η δυνατότητα αυτή ενεργοποιείται: 

1 ον κατά την ημερήσια έναρξη (ΙηίΙίαΙίζο) λειτουργίας της 
ΦΤΜ κατά την οποία να ελέγχεται η ημερομηνία του τελευ¬ 
ταία εγγεγραμμένου «Ζ», με την τρέχουσα, και εάν υπάρχει 
διαφορά ημερομηνίας, ειδοποιείται σχετικά ο χειριστής με 
εμφάνιση σε οθόνη, εκτύπωση στον εκτυπωτή σχετικού μη¬ 
νύματος ή και με χαρακτηριστικό ηχητικό σήμα. Ο κάτοχος - 
χρήστης του ΦΗΜ σ’ αυτή την περίπτωση είναι υπεύθυνος 
για την κλήση εξουσιοδοτημένου τεχνικού για την ρύθμιση 
της σωστής ημερομηνίας και ώρας. 

2ον κατά την έναρξη της διαδικασίας έκδοσης του «Ζ», κα¬ 
τά την οποία ελέγχεται η ημερομηνία του τελευταίως εγγε¬ 
γραμμένου «Ζ», με αυτήν της τρέχουσας (μ ’αυτήνπου πάει 
να εκδοθείτο «Ζ»), και εάν υπάρχει διαφορά ημερομηνίας: 

α) εάν η τρέχουσα είναι μεγαλύτερη πλέον της 1 ημερο¬ 
λογιακής ημέρας από την καταχωρημένη τελευταία: Ειδο¬ 
ποιείται ο χειριστής για την διαφορά αυτή και το μη αντι¬ 
στρεπτό της διαδικασίας. Τέλος του ζητείται επιβεβαίωση 
με κατάλληλο χειρισμό για την έκδοση του δελτίου «Ζ». 

β) εάν η τρέχουσα ημερομηνία είναι μικρότερη από αυ¬ 
τήν της καταχώρησης του τελευταίου «Ζ»: ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕ¬ 
ΠΕΤΑΙ Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ «Ζ». Το γεγονός αυτό ση- 
ματοδοτείται κατάλληλα με σχετικό ηχητικό σήμα και 
αντίστοιχη εμφάνιση μηνύματος στην οθόνη. Ο κάτοχος - 
χειριστής είναι υπεύθυνος για την κλήση εξουσιοδοτημέ¬ 
νου τεχνικού για την ρύθμιση της σωστής ημερομηνίας. 
Στην περίπτωση αυτή και για την ενημέρωση των λογιστι¬ 
κών εγγραφών, γίνεται χρήση του ημερολογίου των εκ- 
δοθέντων ημερήσιων δελτίων αποδείξεων 

2.16. Αριθμός Μητρώου ΦΗΜ 

2.16.1. Ο ΦΗΜ παραδίδεται στον αγοραστή κάτοχο- 
χρήστη με ενεργοποιημένη τη φορολογική μνήμη και εγ¬ 
γεγραμμένο σε αυτήν τον αριθμό μητρώου του φορολο¬ 
γικού μηχανισμού. 
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2.16.2. Όλοι οι ΦΗΜ έχουν δυνατότητα εκτύπωσης 3 θέ¬ 
σεων για τα χαρακτηριστικά γράμματα του αριθμού 
έγκρισης της άδειας καταλληλότητας. 

2.16.3. Είναι υποχρεωτική η αναγραφή του αριθμού μη¬ 
τρώου σε όλα τα εκδιδόμενα από τον φορολογικό μηχα¬ 
νισμό δελτία (π.χ. δελτία «Νομίμων και Παρανόμων Απο¬ 
δείξεων», αναφορές «X», ανάγνωση Φορολογικής Μνή¬ 
μης, δελτίο ημερήσιας κίνησης «Ζ» κ.λπ.). 

2.17. Περίβλημα 

2.17.1 Το περίβλημα - κουβούκλιο του ΦΗΜ μπορεί να 
κατασκευαστεί σε οποιοδήποτε σχήμα και με διάφορα 
υλικά. 

2.17.2 Στοιχεία περιβλήματος 

2.17.2.1. Στο περίβλημα είναι τοποθετημένη ευανάγνω¬ 
στη μεταλλική ετικέτα στην πρόσοψη του ΦΗΜ και προς 
το μέρος του πελάτη με τα εξής στοιχεία: 

1. Κατασκευαστής ή εισαγωγέας (κατέχων την άδεια 
καταλληλότητας από την Επιτροπή). 

2. Είδος κατηγορίας φορολογικού μηχανισμού, κατά τις 
διακρίσεις των ορισμών της § 2, όπως αναφέρεται στην 
άδεια καταλληλότητας της Επιτροπής. 

3. Εμπορική ονομασία τύπου του φορολογικού ηλε¬ 
κτρονικού μηχανισμού, όπως αναφέρεται στην άδεια κα¬ 
ταλληλότητας της Επιτροπής. 

4. Αριθμός έγκρισης τύπου ταμειακής μηχανής από την 
Επιτροπή. 

5. Αριθμός Μητρώου του ΦΗΜ. 

2.17.2.2. Στην περίπτωση που το λογισμικό του φορο¬ 
λογικού μικροκώδικα του ΦΗΜ, έχει ενσωματωμένη δυ¬ 
νατότητα αυτόματης προσαρμογής σε χειμερινή και θε¬ 
ρινή ώρα αντίστοιχα του ρολογιού του ΦΗΜ, τότε επίτης 
μεταλλικής ετικέτας αναγράφεται υποχρεωτικά και, η χα¬ 


ρακτηριστική ένδειξη «ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΧΕΙ¬ 
ΜΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΙΝΗΣ ΩΡΑΣ». 

2.17.2.3. Στην περίπτωση φορητού ΦΗΜ, τότε επί της 
μεταλλικής ετικέτας αναγράφεται υποχρεωτικά και η πε¬ 
ριοχή θερμοκρασιών κανονικής λειτουργίας του φορη¬ 
τού ΦΗΜ όπως ορίζονται στις σχετικές παραγράφους πε¬ 
ρί φορητών ΦΗΜ, του παρόντος κειμένου. 

2.17.3. Σφράγιση περιβλήματος 

2.17.3.1. Η πρόσβαση στο εσωτερικό του ΦΗΜ προστα¬ 
τεύεται από ειδική βίδα προστασίας, η οποία συνδέει το 
επάνω τμήμα του ΦΗΜ με την βάση του και προσαρμόζε¬ 
ται σε εμφανές και ορατό από τον πελάτη σημείο του κου¬ 
βουκλίου του μηχανισμού. 

2.17.3.2. Αρχικά κατά την παραγωγή, η βίδα σφραγίζε¬ 
ται με σφραγίδα η οποία φέρει τα ειδικά γράμματα της 
άδειας καταλληλότητας και μετά από κάθε αποσφράγιση 
- επανασφράγιση, λόγω αποκατάστασης βλάβης, τον ει¬ 
δικό κωδικό αριθμό του εξουσιοδοτημένου τεχνικού αντι¬ 
προσώπου, ο οποίος είναι ίδιος με αυτόν που έχει κατα¬ 
τεθεί στο τμήμα Φορολογικών Ταμειακών Μηχανών και 
Συστημάτων, της Διεύθυνσης ΚΒΣτου Υπουργείου Οικο¬ 
νομίας και Οικονομικών. 

2.17.3.3. Για την σφράγιση χρησιμοποιείται κατάλληλο 
υλικό (πχ μολυβδοσφραγίδα), το οποίο δεν επιδέχεται ξέ- 
σματα και γίνεται κατά τρόπο με τον οποίο είναι αδύνατη 
η αφαίρεσή της σφραγίδας, χωρίς την καταστροφή της. 

2.17.3.4. Είναι αδύνατη η πρόσβαση στο εσωτερικό του 
ΦΗΜ, χωρίς την αφαίρεσή - αποσφράγιση της βίδας προ¬ 
στασίας. 

2.17.3.5. Είναι δυνατή η αφαίρεση των ρολών χαρτιού 
του συστήματος εκτύπωσης, χωρίςτην αποσφράγιση του 
μηχανισμού. 


Σχήμα ενδεικτικού τρόπου σφράγισης της βίδας σύνδεσης - προστασίας 


Εγκοπές ασφαλείας - 
εισχώρησης μολυβδοσφραγίδας 


Μολυβδοσφραγίδα 
πριν την σφράγιση 




Μολυβδοσφραγίδα 
μετά την σφράγιση 



2.17.3.6. Η αποσφράγιση και η επανασφράγιση, γίνεται 
μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό του κατέχοντος την 
άδεια καταλληλότητας, για την αποκατάσταση βλαβών. 

2.17.3.7. Κατά την επανασφράγιση, πρέπει να δίδεται η 
απαραίτητη προσοχή, ώστε να είναι ευκρινής η αποτύπω¬ 
ση του α/α - ειδικού κωδικού αριθμού (του «ζουμπά»), του 
εξουσιοδοτημένου τεχνικού αντιπροσώπου. 

2.17.3.8.0 κάτοχος της άδειας είναι υπεύθυνος για την 
εφαρμογή του περιγραφέντος τρόπου σφράγισης και το 
σημείο αυτό ελέγχεται ειδικά από την Επιτροπή και τα αρ¬ 
μόδια ελεγκτικά όργανα. 

2.17.3.9. Εφ’ όσονοΦΗΜ διαθέτει συρτάρι νομισμάτων τό¬ 
τε η βάση του κουβουκλίου του μηχανισμού είναι ή ανεξάρτη¬ 
τη από το περίβλημα συρταριού ή στηνπερίπτωση πουτο επά¬ 
νω εξωτερικό μέρος του περιβλήματος του συρταριού απο¬ 


τελεί τη βάση του κουβουκλίου του μηχανισμού, τότε ο κατα¬ 
σκευαστής εγγυάταιτο αδιάβατο στο εσωτερικό του μηχανι¬ 
σμού, χωρίς την καταστροφή του περιβλήματος ή της σφρά- 
γισήςτου. Αυτό το σημείο ελέγχεται ειδικά απάτην Επιτροπή. 

2.18. Ασφάλεια Πρόσβασης - Πιστοποίηση Ταυτότητας 
Εξουσιοδοτημένων Τεχνικών 

2.18.1. Καταγραφή στη Φορολογική Μνήμη της επέμ¬ 
βασης εξουσιοδοτημένου τεχνικού. 

2.18.1.1. Το λογισμικό του ΦΗΜ ελέγχει, μέσω ειδικού αλ¬ 
γόριθμου, την πρόσβαση εξουσιοδοτημένωντεχνικώνσ’ αυ¬ 
τό. Ο κάτοχος της άδειας είναι υπεύθυνος για την παραχώ¬ 
ρηση συγκεκριμένων συνδυασμών αλληλουχιών γραμμά¬ 
των και αριθμών (κωδικών πρόσβασης) στους 
εξουσιοδοτημένους απ’ αυτόν τεχνικούς. Στις περιπτώσεις 
που απαιτούνται ειδικοί τεχνικοί χειρισμοί προγραμματι- 
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σμού για την επαναφορά σε κανονική λειτουργία του ΦΗΜ, 
έπειτα από βλάβη - μηδενισμό της μνήμης εργασίας (ΘΜ03 
Εγγογ) και ρύθμιση - διόρθωση της ημερομηνίας και ώρας, ο 
εξουσιοδοτημένος τεχνικός εισάγει τον απαραίτητο κωδικό 
πρόσβασης. Μόνον στην περίπτωση που το λογισμικό του 
ΦΗΜ αναγνωρίσει τον συγκεκριμένο κωδικό, επιτρέπεται η 
συνέχιση των λοιπών χειρισμών του εξουσιοδοτημένου τε¬ 
χνικού, γιατην επαναφορά του ΦΗΜ σε κανονική λειτουργία. 

2.18.1.2. Το γεγονός αυτό αναγνωρίζεται από το λογι¬ 
σμικό του ΦΗΜ, ως τεχνική «επέμβαση», αριθμείται και κα¬ 
ταγράφεται στη φορολογική μνήμη. Υποχρεωτικά το λογι¬ 
σμικό του φορολογικού μικροκώδικα έχει δυνατότητα χει¬ 
ρισμού τουλάχιστον τριψήφιου αριθμού «επεμβάσεων» 
(μπορεί να αριθμήσει τουλάχιστον 1000 επεμβάσεις). Η 
αρίθμηση γίνεται υποχρεωτικά στο δεκαδικό αριθμητικό 
σύστημα και δεν επιτρέπεται αποτύπωση σε άλλο αριθμη¬ 
τικό σύστημα. Ο αύξων αθροιστικός προοδευτικός αριθ¬ 
μός επεμβάσεων αναγράφεται υποχρεωτικά σε κάθε «Ζ». 

2.18.1.3. Η πλήρης και λεπτομερής περιγραφή των τε¬ 
χνικών χειρισμών που απαιτούν χρήση κωδικού καθώς και 
του αλγορίθμου ελέγχου πρόσβασης εξουσιοδοτημένου 
τεχνικού, κατατίθενται στην Επιτροπή, στο φάκελο αίτη¬ 
σης χορήγησης άδειας καταλληλότητας. Το σημείο αυτό 
ελέγχεται ειδικά από την επιτροπή. 

2.18.2. Προσδιορισμός τηςταυτότητας των εξουσιοδο¬ 
τημένων τεχνικών 

2.18.2.1. Για την πιστοποίηση της ταυτότητας του εξου¬ 
σιοδοτημένου τεχνικού, ο κατέχωντην άδεια (ή την ανάθε¬ 
ση από την Επιτροπή της Τεχνικής Υποστήριξης), υποχρε- 
ούται να εκδίδει στην αρχή κάθε εξαμήνου με την υποβολή 
των σχετικών καταστάσεων εξουσιοδοτημένων τεχνικών, 
αντίστοιχη ειδική πλαστικοποιημένη ταυτότητα (κατά προ¬ 
τίμηση μικρού μεγέθους π.χ. πιστωτικής κάρτας). Η ταυτό¬ 
τητα αυτή ονομάζεται «Νόμιμη Ταυτότητα Πιστοποίησης 
Εξουσιοδοτημένου Τεχνικού» και έχει ισχύ ενός εξαμήνου. 

2.18.2.2. Στην εμπρόσθια πλευρά της ταυτότητας αυτής 
και στο άνω αριστερό άκρο της, τοποθετείται πρόσφατη 
φωτογραφία προσώπου, του αντίστοιχου εξουσιοδοτημέ¬ 
νου τεχνικού και αναγράφονται υποχρεωτικά τα εξής: 

• Η ακριβής διάρκεια ισχύος (από ημερομηνία έναρξης 
έως ημερομηνία λήξης). 

• Στοιχεία Τεχνικού: Επώνυμο, Όνομα, Αριθμό Δελτίου 
Αστυνομικής Ταυτότητας, και Α/Α - κωδικό της «χρεωμέ¬ 
νης» σ’ αυτόν σφραγίδας - «Ζουμπά». 

• Στοιχεία Επιχείρησης Τεχνικού: Επωνυμία Επιχείρη¬ 
σης, ΑΦΜ, ΔΟΥ, Διεύθυνση και τηλέφωνα επικοινωνίας, 
καθώς και Επώνυμο και όνομα του υπευθύνου - διευθύνο- 
ντος την επιχείρηση. 

2.18.2.3. Στην οπίσθια πλευρά της ταυτότητας αυτής 
αναγράφονται υποχρεωτικά τα εξής: 

• Στοιχεία Επιχείρησης η οποία κατέχει την άδεια κα¬ 
ταλληλότητας (ή την ανάθεση από την Επιτροπή της Τε¬ 
χνικής Υποστήριξης): Επωνυμία Επιχείρησης, Διεύθυνση 
και τηλέφωνα επικοινωνίας. 

• Η ονομασία του μοντέλου ή των μοντέλων ΦΗΜ και οι 
αντίστοιχοι αριθμοί έγκρισης, για τα οποία έχει λάβει 
εξουσιοδότηση ο συγκεκριμένος τεχνικός. 

2.18.2.4. Η ταυτότητα αυτή, προ της πλαστικοποιήσεώς 
της, υπογράφεται και σφραγίζεται για την ακρίβεια των 
στοιχείων της από τον εκδότη - κατέχοντα την άδεια, και 
θεωρείται και σφραγίζεται από το αρμόδιο τμήμα φορο¬ 
λογικών ταμειακών μηχανών και συστημάτων της Δ/νσης 
ΚΒΣτου Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. 


2.18.2.5.0 εξουσιοδοτημένος τεχνικός, είναι υποχρεω¬ 
μένος σε κάθε περίπτωση επέμβασης για αποκατάσταση 
βλάβης ΦΗΜ, να επιδεικνύειτηνταυτότητα αυτή, στον κά¬ 
τοχο του ΦΗΜ πριν από την έναρξη εργασιών αποκατά¬ 
στασης της βλάβης. 

2.18.2.6. Μετά το πέρας αποκατάστασης της βλάβης, ο 
εξουσιοδοτη μένος τεχνικός συ μπληρώνει τις λεπτομέρειες 
της βλάβης στα αντίστοιχα σημεία του Βιβλιαρίου Συντήρη¬ 
σης και Επισκευώντου ΦΗΜ και αναγράφει τα στοιχεία του, 
όπως αυτά αναφαίνονται στην «Νόμιμη Ταυτότητα Πιστο¬ 
ποίησης Εξουσιοδοτημένου Τεχνικού» μαζί με την ημερο¬ 
μηνία, και την ώρα έναρξης και λήξης των εργασιών. 

2.18.2.7. Ο κάτοχος του ΦΗΜ και ο εξουσιοδοτημένος 
τεχνικός συνυπογράφουν την αντίστοιχη σελίδα αποκα¬ 
τάστασης της βλάβης και θέτουν τις σφραγίδες τους. 

2.18.2.8. Κάθε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του 
κατέχοντος την άδεια, με εξουσιοδοτημένο τεχνικό του, 
γνωστοποιείται άμεσα και εγγράφως σ’ αυτόν και στην Επι¬ 
τροπή. Η «Νόμιμη Ταυτότητα Πιστοποίησης Εξουσιοδοτη¬ 
μένου Τεχνικού», σ’ αυτή την περίπτωση καθίσταται άκυρη 
και κάθε χρήση της παράνομη και ο τεχνικός υποχρεούται 
στην άμεση παράδοση της ταυτότητας αυτής και της σφρα¬ 
γίδας - «ζουμπά», στον κατέχοντα την άδεια που τα εξέδωσε. 

2.19. Αξιοπιστία 

2.19.1. Η αξιοπιστία του ΦΗΜ έχει σαν μέτρο τη μέση 
χρονική διάρκεια λειτουργίας της, χωρίς να υποστεί οποι¬ 
αδήποτε βλάβη (ΜΤΒΡ). 

2.19.2. Η αξιοπιστία του ΦΗΜ προσδιορίζεται από την 
αξιοπιστία των επιμέρους υποσυστημάτων του και για τις 
προδιαγραφόμενες συνθήκες περιβάλλοντος. Η αξιοπι¬ 
στία του ΦΗΜ αποτελεί προϋπόθεση για την χορήγηση 
της άδειας καταλληλότητας και δίδεται ειδική έμφαση κα¬ 
τά την αξιολόγησή της. 

2.19.3. Για την φορολογική μνήμη η αδυναμία αναγνω¬ 
σιμότητας των περιεχομένων της περιορίζεται σε ποσο¬ 
στό 3%ο (τρία τοις χιλίοις) επί του συνόλου των διατεθέ- 
ντων ΦΗΜ του ίδιου τύπου - μοντέλου. 

2.19.4. Η απαιτούμενη αξιοπιστία του ΦΗΜ ορίζεται σε 
3000 ώρες ως ακολούθως: 

- Για χρήση 30 ημερών το μήνα με οκτώ ώρες συνεχούς 
εργασίας. 

- Ανά ημέρα έκδοση 130 αποδείξεων πελατών με 15 
γραμμές και 15 χαρακτήρες ανά γραμμή. 

2.20. Συντήρηση - Επισκευή 

2.20.1. Γ ια την εύκολη και σύντομη συντήρηση ο ΦΗΜ δια¬ 
θέτει πρόγραμμα αυτοδιάγνωσης των βλαβών και ένδειξη 
σε οθόνη ή εκτύπωση κωδικών για τον εντοπισμό αυτών. 

2.20.2. Για την ανταπόκριση στις απαιτήσεις συντήρη¬ 
σης ο κατασκευαστικός οίκος έχει αποδεδειγμένα πείρα 
σε αντίστοιχο αντικείμενο και δυνατότητα προσφοράς της 
συντήρησης και επισκευής σε ολόκληρη την Επικράτεια. 

2.20.3. Ο κάτοχος της άδειας καταλληλότητας διαθέτει 
την κατάλληλη τεχνική υποδομή και το κατάλληλο τεχνικά 
καταρτισμένο προσωπικό, ή δίκτυο άμεσα εξουσιοδοτη¬ 
μένων ανεξάρτητων τεχνικών - συντηρητών, ώστε η άρση 
οποιοσδήποτε βλάβης να γίνεται εντός 24 ωρών για τους 
νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης και εντός 48 ωρών για 
τα υπόλοιπα διαμερίσματα της χώρας. 

2.20.4 Ποιότητα συντήρησης - Εγγύηση 

2.20.4.1. Παρέχεται εγγύηση παροχής των απαιτούμε- 
νων ανταλλακτικών για τουλάχιστον 5 χρόνια μετά την 
ημερομηνία πώλησης της μηχανής, όπως στο συνημμένο 
υπόδειγμα. 
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Υπόδειγμα Παοεγόυενικ Εννύησίκ 

Εγγύηση Ν°: ΧΧΧΧ 


Αριθμός και ημερομηνία έγκρισης 

καταλληλότητας: 


Αριθμός Μητρώου: 


Είδος: 



Τύπος: 


Ημερομηνία έναρξης εγγύησης: 

(πρωταρχικής αγοράς) 


Στοιχεία αγοραστή: 

(πρώτου αγοραστή) 



Όροι εγγύησης: 

1. Ο κατέχων την άδεια καταλληλότητας του παρόντος Φο¬ 
ρολογικού Μηχανισμού, εγγυάται ότι ο Φορολογικός Ηλε¬ 
κτρονικός Μηχανισμός με τα πιο πάνω στοιχεία έχει κατα¬ 
σκευαστεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του 
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και δεν παραβιάζει 
με κανένα τρόπο την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία. 

2. Η ποιότητα των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν και η τε¬ 
χνική που εφαρμόστηκε στην κατασκευή του εξασφαλίζουν 
την απρόσκοπτη και καλή λειτουργία του. 

3. Η εγγύηση παρέχεται στον νόμιμο κάτοχο - χρήστη του 
μηχανισμού, για πέντε (5) χρόνια από την ημερομηνία της 
πρώτης αγοράς του παρόντος Φορολογικού Ηλεκτρονικού 
Μηχανισμού και αφορά επίσης την ύπαρξη ανταλλακτικών και 
εξαρτημάτων και την εξασφάλιση υποδομής για την έγκαιρη 
αποκατάσταση βλαβών και την επαναφορά σε ομαλή λειτουρ¬ 
γία του μηχανισμού με δαπάνες του χρήστη. 

4. Ειδικά για την περίοδο ενός χρόνου από την ημερομηνία 
της πρώτης αγοράς του μηχανισμού, η εγγύηση προς τον νό¬ 
μιμο κάτοχο της μηχανής αφορά και τη δωρεάν επισκευή και 
παροχή των αναγκαίων ανταλλακτικών ή και στην αντικατά¬ 
σταση ολόκληρου του μηχανισμού στην περίπτωση που η βλά¬ 
βη ή η κακή λειτουργία του οφείλεται σε ελαττώματα ή κακή 
κατασκευή ή προγραμματισμό. 

5. Η εγγύηση δεν ισχύει όταν η βλάβη του Φορολογικού Ηλε¬ 
κτρονικού Μηχανισμού οφείλεται σε κακή χρήση ή σε εξωτερικές 
επεμβάσεις με οποιοδήποτε τρόπο καθώς επίσης και στην περί¬ 
πτωση αλλοίωσης ή παραποίησης του τύπου ή του αριθμού μη¬ 
τρώου ή του αριθμού έγκρισης καταλληλότητας του μηχανισμού. 

Υπογραφή και πλήρη Υπογραφή και 

στοιχεία του κατασκευαστή στοιχεία του πωλητή 

2.20.4.2. Δεν αποκλείεται η διατύπωση και άλλων όρων 
εκτός από τους πιο πάνω, με την προϋπόθεση ότι οι επι¬ 
πλέον αυτοί όροι δεν πρέπει να θίγουν, να περιορίζουν ή 
να αναιρούν με οποιονδήποτε τρόπο το περιεχόμενο του 
υποδείγματος της εγγύησης της απόφασης αυτής. 

2.20.4.3. Ειδικά στην εγγύηση δεν επιτρέπεται να περιέ- 


χεται κανένας όρος διακοπής της εγγυήσεως λόγω μη 
χρήσης προτεινομένων αναλωσίμων συγκεκριμένου προ¬ 
μηθευτή π.χ. μελανοταινίες, χαρτί κ.λπ. 

2.20.4.4. Δεν αποτελεί αιτία διακοπής της εγγυήσεως η 
μη αποστολή ή η καθυστέρηση αποστολής, αποκόμματος 
της εγγυήσεως από τον κάτοχο του ΦΗΜ προς τον παρέ- 
χοντατην εγγύηση του ΦΗΜ. 

2.20.5. Βιβλιάριο συντήρησης - επισκευών 

2.20.5.1. Ο ΦΗΜ συνοδεύεται από βιβλιάριο συντήρη¬ 
σης - επισκευών, το οποίο παρέχει ο προμηθευτής του και 
είναι οργανωμένο σε τρεις ενότητες. 

2.20.5.2. Η αρίθμηση των σελίδων του βιβλιαρίου συ¬ 
ντήρησης - επισκευών είναι συνεχής και ενιαία. 

2.20.5.3. Α. Πρώτη ενότητα 

2.20.5.3.1. Περιλαμβάνει τον απαραίτητο αριθμό σελί¬ 
δων στο βιβλιάριο συντήρησης - επισκευών, στις οποίες 
περιέχονται με την ακόλουθη σειρά, τα εξής στοιχεία: 

2.20.5.3.2. Στηνπρώτη σελίδα της πρώτης ενότητας κα¬ 
ταγράφονται: 

• Πλήρη στοιχεία και τηλέφωνα τεχνικής υποστήριξης 
του κατέχοντος την άδεια του συγκεκριμένου μοντέλου . 

• Πλήρη στοιχεία του προμηθευτή - πωλητή του ΦΗΜ. 

• Τύπος (οικογένεια - μοντέλο) του ΦΗΜ. 

• Κατανάλωση ισχύος του ΦΗΜ στιςτρεις καταστάσεις 
που περιγράφονται στην § 3.2. 

• Χαρακτηριστικά μπαταρίας και θερμοκρασιακό διά¬ 
στημα λειτουργίας σε περίπτωση φορητού ΦΗΜ. 

• Αριθμός και ημερομηνία έγκρισης - άδειας καταλλη¬ 
λότητας του ΦΗΜ. 

• Αριθμός μητρώου του ΦΗΜ. 

• Σύνθεση του ΦΗΜ, δηλαδή από πόσα φυσικά διακρι- 
τά μέρη αποτελείται, κατά την παράδοσή της στον κάτο¬ 
χο - αγοραστή. 

• Οδηγίες για την φύλαξη του χαρτιού σε περίπτωση 
θερμικού εκτυπωτή. 

2.20.5.3.3. Στη δεύτερη σελίδα της πρώτης ενότητας 
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του βιβλιαρίου Συντήρησης και Επισκευών, αναγράφο¬ 
νται οι μέγιστες δυνατές τιμές που μπορούν να λάβουν οι 
εξής αθροιστές: 

• Βλαβών μνήμης εργασίας - 0Μ05 Επόγ 

• Αλλαγών Λεκτικών Επωνυμίας Κατόχου 

• Αλλαγών συντελεστών ΦΠΑ 

• Ειδών 

• Κατηγοριών ειδών 

• Καταγραφής προσβάσεων - επεμβάσεων Τεχνικού 

• Οι μέγιστοι δυνατοί αριθμοί που μπορεί να διαχειρισθεί 
ο ΦΗΜ για τις αξίες συναλλαγών (τιμής μονάδας και συνο¬ 
λικού ποσού) ανά απόδειξη, αλλά και οι μέγιστες δυνατές 
τιμές των προοδευτικών αθροιστικών ποσών συνόλων ανά 
συντελεστή ΦΠΑ και τζίρου στα ποσά που ενταμιεύονται 
στη φορολογική μνήμη και εκτυπώνονται στο δελτίο «Ζ». 

2.20.5.3.4. Στη τρίτη σελίδα της πρώτης ενότητας του 
βιβλιαρίου Συντήρησης και Επισκευών, προσαρμόζεται 
ακριβές αντίγραφο των βασικών όρων της παρεχόμενης 
εγγύησης, όπως στο υπάρχον σχετικό υπόδειγμα, το 
οποίο συμπληρώνεται και συνυπογράφεται από τον πρώ¬ 
το αγοραστή και τον πρώτο πωλητή (έμπορο) του ΦΗΜ. 

2.20.5.3.5. Στις επόμενες σελίδες της πρώτης ενότητας 
του βιβλιαρίου Συντήρησης και Επισκευών αναφέρονται 
με τρόπο επεξηγηματικό και κατανοητό όλοι οι απαραίτη¬ 
τοι χειρισμοί για την: 

• Έκδοση Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» 

• Έκδοση Δελτίου Περιοδικής Ανάγνωσης Δεδομένων 
Φορολογικής Μνήμης (Αναλυτικής και Συνοπτικής), με 
επιλογή «από... έως» εναλλακτικά με βάση τον α/α «Ζ» ή 
με βάση ημερολογιακή περίοδο 

• Έκδοση Δελτίου Αναφοράς Ανοικτών Τραπέζιών (για 
όσες ΦΤΜ λειτουργούν με πρόγραμμα εστιατορίου) 

• Ανάγνωση των Δεδομένων της Φορολογικής Μνήμης 
μέσω σειριακής θύρας και χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 

2.20.5.3.6. Σεειδικότμήμα ικανού αριθμού σελίδων, που 
υπάρχει για τον σκοπό αυτό στο τελευταίο μέρος της πρώ¬ 
της ενότητας του βιβλιαρίου Συντήρησης και Επισκευών, 
για τους ΦΗΜ οι οποίοι εκδίδουν δελτία αποδείξεων εσό¬ 
δου το περιεχόμενο των οποίων διαμορφώνεται από πι¬ 
στοποιημένο λογισμικό εφαρμογών (σύμφωνα με την § 
2.13 του παρόντος κειμένου) που ευρίσκεται εκτός ΦΗΜ, 
σε άλλο διασυνδεόμενο σύστημα, αναγράφονται τα εξής: 

• Ταπλήρη στοιχεία του κατασκευαστή του λογισμικού 
εφαρμογών. 

• Η ακριβής ονομασία διάθεσης και ο τρέχων αριθμός 
έκδοσης (νθΓείοπ) του λογισμικού αυτού. 

• Η διαβεβαίωση του κατέχοντος την άδεια καταλληλό¬ 
τητας, ότι το λογισμικό έκδοσης αποδείξεων εσόδου μέ¬ 
σω του ΦΗΜ έχει ελεγχθεί, είναι πιστοποιημένο και εκδί¬ 
δει τις αποδείξεις εσόδου σύμφωνα με τις ισχύουσες δια¬ 
τάξεις του Κ.Β.Σ. 

• Η επισήμανση ότι δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτω¬ 
ση η λειτουργία - συνεργασία του ΦΗΜ, με διασυνδεόμε- 
νο σύστημα το οποίο έχει άλλο μη πιστοποιημένο λογι¬ 
σμικό εφαρμογών για την έκδοση αποδείξεων εσόδου. 

2.20.5.4. Β. Δεύτερη ενότητα 

2.20.5.4.1. Περιλαμβάνει τα στοιχεία της επιχείρησης - 
χρήστη του ΦΗΜ. 

2.20.5.4.2. Ειδικότερα, στηνπρώτη σελίδα καταγράφονται: 

• Πλήρη στοιχεία του χρήστη - αγοραστή του ΦΗΜ. 

• Ημερομηνία εγκατάστασης του ΦΗΜ στο χώρο λει¬ 
τουργίας του. 

• Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του ΦΗΜ. 


2.20.5.4.3. Επιπλέον σελίδες για τυχόν αλλαγές διευθύν- 
σεωντου κατόχου - χρήστη του ΦΗΜ, όπου αναφέρονται τα 
πλήρη στοιχεία του, πριν και μετά την αλλαγή διεύθυνσης. 

2.20.5.4.4. Μια επιπλέον σελίδα για την περίπτωση με¬ 
ταβίβασης - εκχώρησης του ΦΗΜ, όπου αναφέρονται: 

• τα τελευταία δεδομένα της χρησιμοποιηθείσας φο¬ 
ρολογικής μνήμης, ως εξής: 

- αριθμός τελικού εκδοθέντος δελτίου ημερήσιας κίνη¬ 
σης «Ζ». 

- ημερομηνία έκδοσης τελικού εκδοθέντος δελτίου ημε¬ 
ρήσιας κίνησης «Ζ» 

- Τέσσερα (4) ποσά φόρων προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) 
διακεκριμένα ανά συντελεστή ΦΠΑ, από την έναρξη λει¬ 
τουργίας του ΦΗΜ (από την ενεργοποίηση της φορολο¬ 
γικής μνήμης). 

- Δύο (2) ποσά ακαθαρίστων εσόδων αποφορολογημέ- 
νων (χωρίς ΦΠΑ) διακεκριμένα σ’ αυτά που υπάγονται σε 
ΦΠΑ και σ’ αυτά που δεν υπάγονται, από την έναρξη λει¬ 
τουργίας του ΦΗΜ (από την ενεργοποίηση της φορολο¬ 
γικής μνήμης). 

• τα πλήρη στοιχεία των κατόχων του ΦΗΜ πριν και με¬ 
τόπην μεταβίβαση - εκχώρηση. 

2.20.5.4.5. Μιαεπιπλέον σελίδα για την περίπτωση από¬ 
κτησης (μεταβίβασης - εκχώρησης) του ΦΗΜ από άλλο 
κάτοχο, όπου αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία των κατό- 
χωντου ΦΗΜ πριν και μετά την μεταβίβαση - εκχώρηση. 

2.20.5.5. Γ. Τρίτη ενότητα 

2.20.5.5.1. Περιλαμβάνει στοιχεία που καταγράφονται κα¬ 
τά τη διάρκεια επισκευών ή συντήρησης του ΦΗΜ. Η ενότη¬ 
τα αυτή ακολουθεί μία τυποποίηση, η οποία εκτείνεται σε 3 
σελίδες καιπεριγράφεται αναλυτικότερα στη συνέχεια: 

2.20.5.5.2. Ειδικότερα, στην πρώτη σελίδα καταγράφο¬ 
νται: 

• Ημερομηνία και ώρα κλήσης του εξουσιοδοτημένου 
τεχνικού καθώς και λόγος κλήσης (συμπληρώνεται από 
το κάτοχο - χειριστή του ΦΗΜ). 

• Πλήρη στοιχεία του εξουσιοδοτημένου τεχνικού που 
χειρίζεται την κλήση του κατόχου - χειριστή του ΦΗΜ. 

• Ημερομηνία και ώρα μεταφοράς του ΦΗΜ στο χώρο 
του εξουσιοδοτημένου τεχνικού, εφόσον η ΦΤΜ δεν μπο¬ 
ρεί να επιδιορθωθεί - συντηρηθεί στο χώρο λειτουργίας 
της. 

• Ημερομηνία και ώρα έναρξης των εργασιώντου εξου¬ 
σιοδοτημένου τεχνικού. 

• Ημερομηνία και ώρα περάτωσης των εργασιών του 
εξουσιοδοτημένου τεχνικού. 

• Ημερομηνία και ώρα επιστροφής του ΦΗΜ στο χώρο 
λειτουργίας του, σε περίπτωση που οι εργασίες επισκευ¬ 
ής ή συντήρησης εκτελέσθηκαν σε διαφορετικό χώρο. 

• Άλλες επισημάνσεις που διαπιστώθηκαν είτε από τον 
κάτοχο του ΦΗΜ, είτε από τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό 
και αξίζει να σημειωθούν. 

2.20.5.5.3. Στη δεύτερη σελίδα αναφέρεται: 

• Αν έγινε αφαίρεση της σφραγίδας του ΦΗΜ κατά η 
διάρκεια των εργασιών σε αυτόν. 

• Αν έγινε επαναπρογραμματισμός του ΦΗΜ κατά τη 
διάρκεια των εργασιών σε αυτόν. Αν ναι, να καταγραφεί 
λεπτομερώς τι επαναπρογραμματίσθηκε. 

• Ο αύξων αριθμός της τελευταίας απόδειξης πληρω¬ 
μής για τον πελάτη που εκδόθηκε από το χειριστή του 
ΦΗΜ πριντην επέμβαση του εξουσιοδοτημένου τεχνικού. 

• Ομοίως ο τελευταίος αριθμός δελτίου ημερήσιας κί¬ 
νησης «Ζ» που έχει εκδοθεί από το χειριστή. 
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• Ο αρχικός και τελικός αύξων αριθμός απόδειξης εσό¬ 
δου που εκδόθηκε από τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό κα¬ 
τά την διάρκεια δοκιμών. 

• Ο τελευταίος αριθμός δελτίου ημερήσιας κίνησης «Ζ» 
που έχει γίνει μετά την επέμβαση του εξουσιοδοτημένου 
τεχνικού. 

• Δήλωση του χρήστη του ΦΗΜ ότι όλα τα δελτία των 
δοκιμών που εκδόθηκαν από τον εξουσιοδοτημένο τεχνι¬ 
κό παρεδόθησαν υπογραμμένα και σφραγισμένα από αυ¬ 
τόν προς φύλαξη στα φορολογικά βιβλία του χρήστη. 

• Δήλωση του εξουσιοδοτημένου τεχνικού για ομαλή 
λειτουργία του ΦΗΜ μετά το τέλος των εργασιών επι¬ 
σκευής ή συντήρησης. 

2.20 5.5.5. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ 


• Σε περίπτωση συντήρησης, περιγραφή των εργασιών 
συντήρησης και των ανταλλακτικών που τυχόν χρησιμο¬ 
ποιήθηκαν. 

• Σε περίπτωση επισκευής, περιγραφή της βλάβης, των 
εργασιών αποκατάστασής της και των ανταλλακτικών 
που τυχόν χρησιμοποιήθηκαν. 

1 Άλλες επισημάνσεις που διαπιστώθηκαν από τον εξου¬ 
σιοδοτημένο τεχνικό και αξίζει να σημειωθούν. 

2.20.5.5.4. Στη τρίτη σελίδα ο εξουσιοδοτημένος τεχνι¬ 
κός θα συμπληρώνει, μετά το τέλος των εργασιών επι¬ 
σκευής στον ΦΗΜ, ορισμένα ορθογώνια (κουτιά) επιλο¬ 
γών (σΙΐθσΚόοχθε) σαν απάντηση σε ερωτήματα σχετικά 
με τον ΦΗΜ. Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες ερω¬ 
τήσεις: 


Η βλάβη παρουσιάστηκε στη τροφοδοσία της μηχανής ; 

Η βλάβη παρουσιάστηκε σε τροφοδοτικό ; 

Η βλάβη παρουσιάστηκε σε κύκλωμα μπαταριών ; 
Καταστράφηκαν τα εσωτερικά κυκλώματα τροφοδοσίας ; 

2.20.5.5.6. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 

Η βλάβη παρουσιάστηκε στο μηχανισμό προώθησης χαρτιού ; 
Η βλάβη παρουσιάστηκε στην κεφαλή εκτύπωσης ; 

Η βλάβη παρουσιάστηκε στον ελεγκτή του εκτυπωτή ; 
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ΟΧΙ 

□ 

□ 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

□ 

□ 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

□ 

□ 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

□ 

□ 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

□ 

□ 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

□ 

□ 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

□ 

□ 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

□ 

□ 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

□ 

□ 


2.20.5.5.7. Ο κατάλογος των ερωτήσεων είναι ενδεικτι¬ 
κός και όχι πλήρης. Η Επιτροπή αξιολογεί ιδιαίτερα ένα 
διεξοδικότερο και ειδικό κατά μοντέλο κατάλογο που πα¬ 
ρέχεται από τον προμηθευτή του ΦΗΜ. Επίσης αξιολογεί 
την κατηγοριοποίηση των ερωτήσεων ανά υποσύστημα. 
Ο κατάλογος αυτός είναι δυνατόν να εκτείνεται πέρα από 
μια σελίδα, κάθε όμως σελίδα αφού συμπληρωθεί θα υπο¬ 
γράφεται από τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό. 

2.20.6. Εγχειρίδιο χρήσης 

2.20.6.1. Το εγχειρίδιο χρήσης είναι γραμμένο στην ελ¬ 
ληνική γλώσσα. 

2.20.6.2. Στην πρώτη σελίδα αναγράφεται ο τύπος το 
μοντέλο, ο αριθμός έγκρισης του φορολογικού μηχανι¬ 
σμού, καθώς και η σύνθεσή του, στην περίπτωση που ο 
ΦΗΜ αποτελείται από περισσότερα του ενός φυσικά μέ¬ 
ρη (π.χ. αποσπώμενο πληκτρολόγιο ή εκτυπωτής). 

2.20.6.3. Στις επόμενες σελίδες ακολουθούν οι οδηγίες 
χρήσης. 

2.20.6.4. Στο εγχειρίδιο χρήσης αναφέρονται όλοι οι δυ¬ 
νατοί συνδυασμοί πληκτρολόγησης που διατίθενται από 
το πρόγραμμα της μηχανής, ομαδοποιημένοι κατά κατη¬ 
γορία, π.χ. χειρισμοί προγραμματισμού, χρήσης, έκδο¬ 
σης αναφορών, έκδοσης επιπλέον στατιστικών στοιχείων, 
αναγνώρισης λαθών, κ.λπ. Για κάθε εξηγούμενο χειρισμό 
θα φαίνονται σχηματικά τα πλήκτρα και η σειρά πληκτρο¬ 
λόγησης, καθώς και το εκτυπούμενο αντίστοιχο αποτέλε¬ 


σμα, από τον ΦΗΜ, το οποίο δεν θα παρουσιάζει απόκλι¬ 
ση από την πραγματική απόδειξη παρά μόνο ως προς τα 
στοιχεία. 

2.21. Συσκευασία 

2.21.1. Η συσκευασία του ΦΗΜ ανταποκρίνεται στις 
ακόλουθες προδιαγραφές - απαιτήσεις: 

• Είναι ασφαλής και στιβαρή, ώστε να προστατεύεται 
από οξείδωση που μπορεί να προκληθεί από υγρασία ή 
διαβροχή και να εξασφαλίζεται η μεταφορά της μέχρι τον 
τόπο προορισμού χωρίς φθορές, κακώσεις, αλλοιώσεις ή 
άλλου είδους ζημιά. 

• Ανταποκρίνεται στα διεθνώς ισχύοντα για μεταφορές 
εύθραυστων υλικών. 

2.21.2. Ο συσκευασμένος φορολογικός μηχανισμός 
μπορεί να παραμείνει χωρίς καμία επίπτωση σε αποθη¬ 
κευτικούς χώρους με τις εξής συνθήκες περιβάλλοντος 

• Θερμοκρασία από - 5 °Θ έως + 48 °Θ 

• Σχετική υγρασία έως 95%, 

• Ατμόσφαιρα μεγάλης περιεκτικότητας σε σκόνη, χω¬ 
ρίς να πάθει οποιαδήποτε βλάβη. 

2.22. Βάρος και Διαστάσεις 

Ο σχεδιασμός του ΦΗΜ είναι τέτοιος ώστε να επιτυγχά¬ 
νεται η ίδια λειτουργικότητα σε όσο το δυνατό μικρότερο 
βάρος και όγκο. Τα στοιχεία αυτά αξιολογούνται ιδιαίτε¬ 
ρα από την Επιτροπή. 
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2.23. Θόρυβος 

Ο θόρυβος που προκαλείται από τη λειτουργία του 
ΦΗΜ περιορίζεται σε τέτοιο επίπεδο ώστε να εναρμονίζε¬ 
ται με τις εκάστοτε ισχύουσες Ευρωπαϊκές προδιαγρα¬ 
φές, ειδικότερα ο θόρυβος του συστήματος εκτύπωσης. 
Το στοιχείο αυτό αξιολογείται από την Επιτροπή για την 
παροχή έγκρισης - άδειας καταλληλότητας. 

2.24. Αλλαγή Στοιχείων (Λεκτικών) Προσδιορισμού Κα¬ 
τόχου 

2.24.1. Ο ΦΗΜ έχει δυνατότητα τουλάχιστον 5 πλήρων 
αλλαγών στοιχείων (λεκτικών) προσδιορισμού του κατό¬ 
χου. Τα στοιχεία αυτά είναι τα εξής: 

1. Επώνυμο, Όνομα και πατρώνυμο ή επωνυμία επιτη- 
δευματία ή επιχείρησης 

2. Διεύθυνση 

3. Επάγγελμα - Δραστηριότητα 

4. ΑΦΜ και 

5. ΔΟΥ στην οποία υπάγεται ο κάτοχος - χρήστης του 
ΦΗΜ. 

Τα στοιχεία αυτά είναι δυνατόν να ορίζονται διαφορετι¬ 
κά από σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας, ή και σ’ αυτά 
να προστίθενται και άλλα, για την αντιμετώπιση ειδικών 
περιπτώσεων. 

2.24.2. Ο μέγιστος δυνατός αριθμός πλήρων αλλαγών 
αναφέρεται υποχρεωτικά καιπεριγράφεταιεμφανώς στα 
εγχειρίδια οδηγιών χειρισμού και συντήρησης. Δεν επι¬ 
τρέπεται η αλλαγή λεκτικού εάν προηγουμένως δεν έχει 
προηγηθεί η έκδοση Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης «Ζ». 

2.24.3. Επιπλέον για την αλλαγή λεκτικού, μετά την έκ¬ 
δοση του «Ζ» δεν θα πρέπει να έχει μεσολαβήσει καμιά έκ¬ 
δοση αποδείξεως εσόδου - συναλλαγής («Νόμιμης Από¬ 
δειξης»). Μετά από κάθε αλλαγή λεκτικού, ο ΦΗΜ σημα¬ 
τοδοτεί κατάλληλα με εκτύπωση στο χαρτί ή εμφάνιση σε 
οθόνη, σχετικού μηνύματος για τον εναπομείναντα αριθ¬ 
μό αλλαγών λεκτικού, π.χ. «ΠΡΟΣΟΧΗ: Αλλαγές Λεκτικού 
που έχουν Απομείνει: 4» 

2.25. Συντελεστές ΦΠΑ, Τμήματα, Είδη, Κατηγορίες 

2.25.1. Τμήματα (Αθροιστές) 

2.25.1.1. Ο ΦΗΜ έχει τουλάχιστον πέντε τμήματα, ένα 
για κάθε συντελεστή ΦΠΑ. Ο ΦΗΜ αποκλείει κάθε δυνα¬ 
τότητα πώλησης είδους ή παροχής υπηρεσίας όταν αυτά 
δεν είναι συνδεδεμένα με τον αντίστοιχο συντελεστή 

Φ.Π.Α. 

2.25.1.2. Επίσης, ο ΦΗΜ διαθέτει δυνατότητα εκτύπω¬ 
σης δελτίου των τμημάτων με τον αντίστοιχο συνδεδεμέ- 
νο συντελεστή ΦΠΑ. 

2.25.2. Είδη 

2.25.2.1. Ο ΦΗΜ διαχειρίζεται και εκτυπώνει, είδη και 
κατηγορίες ειδών, με δυνατότητα καταγραφής της περι¬ 
γραφής (ονομασίας) του είδους, της μονάδας μέτρησης 
ποσότητας, της αξίας μονάδας του είδους, τον συντελε¬ 
στή ΦΠΑ που αντιστοιχεί και την κατηγορία στην οποία 
ανήκει, με ελάχιστο προδιαγραφόμενο αριθμό 200 ειδών, 
τα οποία κατηγοριοποιούνται σε τουλάχιστον 20 διαφο¬ 
ρετικές κατηγορίες. 

2.25.2.2. Οι κατηγορίες των ειδών είναι ανεξάρτητες 
απότατμήματα συντελεστών ΦΠΑ που διαθέτει ο ΦΗΜ. Ο 
ΦΗΜ έχειτη δυνατότητα με κατάλληλο χειρισμό (π.χ. πλη- 
κτρολόγηση κωδικού) της αυτόματης ένδειξης σε οθόνη, 
της τιμής του είδους. 

2.25.2.3. Διόρθωση - Ακύρωση. Ο ΦΗΜ παρέχει στο χει¬ 
ριστή τη δυνατότητα διόρθωσης - ακύρωσης σε είδη, της 
υπό έκδοση νόμιμης απόδειξης. 


2.25.2.4. Αλλαγή Είδους. Η αλλαγή ειδών είναι επιτρε¬ 
πτή, εφόσον τα είδη έχουν τον ίδιο συντελεστή ΦΠΑ και 
δεν δημιουργείται αρνητικό υπόλοιπο. 

2.25.2.5. Έκπτωση / Αύξηση. Ο ΦΗΜ έχει δυνατότητα 
ποσοτικής και ποσοστιαίας έκπτωσης ή αύξησης. Η έκ¬ 
πτωση γίνεται για κάθε είδος (αγαθό) χωριστάή για το σύ¬ 
νολο. Στην πρώτη περίπτωση το ποσό της έκπτωσης ανα¬ 
γράφεται αμέσως μετά την τιμή του είδους στο οποίο 
αναφέρεται η έκπτωση, και στη δεύτερη περίπτωση, το 
ποσό της έκπτωσης αναγράφεται μετά την έκδοση του 
Μερικού Συνόλου. Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση 
αυξήσεως. 

2.25.2.6. Ο ΦΗΜ καταγράφει στο δελτίο ημερήσιας κί¬ 
νησης «Ζ» τα αντίστοιχα ημερήσια συνολικά ποσά των 
διορθώσεων, αλλαγών, εκπτώσεων και αυξήσεων, μετρό- 
πο ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχός τους. 

2.25.3. Αλλαγή Συντελεστών ΦΠΑ 

2.25.3.1. Ο ΦΗΜ έχει δυνατότητα τουλάχιστον 12 αλλα¬ 
γών συντελεστών ΦΠΑ. Ο αριθμός αυτός αναφέρεται 
υποχρεωτικά και περιγράφεται εμφανώς στα εγχειρίδια 
οδηγιών χειρισμού και συντήρησης. Δεν επιτρέπεται η αλ¬ 
λαγή συντελεστή ΦΠΑ εάν προηγουμένως δεν έχει προη¬ 
γηθεί η έκδοση Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης «Ζ». Επιπλέ¬ 
ον για την αλλαγή συντελεστή ΦΠΑ, μετά την έκδοση του 
«Ζ» δεν θα πρέπει να έχει μεσολαβήσει καμιά έκδοση απο¬ 
δείξεως εσόδου συναλλαγής («Νόμιμης Απόδειξης»). 

2.25.3.2. Κάθε αλλαγή συντελεστή ΦΠΑ καταγράφεται 
στη φορολογική μνήμη με την ένδειξη ΑΛΛΑΓΗ ΣΥΝΤΕ¬ 
ΛΕΣΤΗ ΦΠΑ ΑΠΟ _ ΣΕ _ μαζί με την αντίστοιχη ημερομη¬ 
νία μεταβολής. 

2.25.3.3. Μετά από κάθε αλλαγή συντελεστή ΦΠΑ, ο 
ΦΗΜ σηματοδοτεί κατάλληλα με εκτύπωση στο χαρτί ή 
εμφάνιση σε οθόνη, σχετικού μηνύματος για τον εναπο¬ 
μείναντα αριθμό αλλαγών λεκτικού, π.χ. «ΠΡΟΣΟΧΗ: Αλ¬ 
λαγές συντελεστών ΦΠΑ που έχουν Απομείνει: 11» 

2.25.3.4. Εξ’ αρχής ο ΦΗΜ εφοδιάζεται με τα προκαθο¬ 
ρισμένα ποσοστά στους αντίστοιχους συντελεστές ΦΠΑ. 
Η αντιστοιχία αυτή γενικά έχει ως εξής: Α=4%, Β=8%, 
Γ =18%, Δ=36% και διαφοροποιείται μόνο στις περιπτώ¬ 
σεις που προβλέπεται από την φορολογική νομοθεσία. Η 
αρχική τοποθέτηση των συντελεστών αυτών δεν προσμε- 
τρούνται ως αλλαγές συντελεστών ΦΠΑ. 

2.25.3.5. Δεν επιτρέπεται η αλλαγή των ποσοστών αυ¬ 
τών και οι αντιστοιχία τους, χωρίς να επιβάλλεται από τις 
σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας. Το γεγονός αυτό επι- 
σημαίνεται και αναγράφεται εμφανώς στα εγχειρίδια 
χρήσης και προγραμματισμού, ως πληροφοριακό στοι¬ 
χείο για τον κάτοχο του ΦΗΜ. 

2.25.3.6. Το λογισμικότου ΦΗΜ ελέγχειτα ποσοστά των 
συντελεστών ΦΠΑ και δεν επιτρέπει την καταχώρηση ή 
την ύπαρξη του ίδιου ποσοστού σε διαφορετικούς συντε¬ 
λεστές. Δεν επιτρέπεται δηλαδή, να τεθεί π.χ. ποσοστό 
18% στο συντελεστή Γ και το ίδιο ποσοστό 18%, να τεθεί 
και στο συντελεστή Δ. 

2.25.3.7. Ο συντελεστής μηδενικού ΦΠΑ (Ε=0), είναι 
συγκεκριμένος και το λογισμικό του ΦΗΜ δεν επιτρέπει 
καμιά δυνατότητα αλλαγής του. 

2.25.3.8. Δεν είναι δυνατή η λειτουργία του ΦΗΜ, εφό¬ 
σον δεν έχει γίνει σύνδεση των τμημάτων με συντελεστές 
ΦΠΑ. 

2.25.3.9. Σε περίπτωση μηδενισμού της μνήμης εργα¬ 
σίας (0Μ03 Ειτογ) επαναφέρονται από τη φορολογική 
μνήμη οι τελευταίες τιμές του ΦΠΑ 
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2.26. Εκδιδόμενα Δελτία από ΦΗΜ 

2.26.1 Απόδειξη Εσόδου 

2.26.1.1. Η μόνη έγκυρη απόδειξη που εκδίδεται για τον 
πελάτη είναι εκείνη η νόμιμη απόδειξη της οποίας τα στοι¬ 
χεία καταχωρούνται τελικά στη φορολογική μνήμη της 
ΦΤΜ. 

2.26.1.2. Στην απόδειξη αυτή περιέχονται ανάμεσα στις 
χαρακτηριστικές φράσεις «ΕΝΑΡΞΗ ΝΟΜΙΜΗΣ ΑΠΟΔΕΙ¬ 
ΞΗΣ» και «ΛΗΞΗ ΝΟΜΙΜΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ», ευανάγνωστα 
τα ακόλουθα στοιχεία: 

1. Επώνυμο, Όνομα και πατρώνυμο ή επωνυμία επιτη- 
δευματία ή επιχείρησης 

2. Διεύθυνση. 

3. Επάγγελμα - Δραστηριότητα 

4. ΑΦΜ και 

5. ΔΟΥ στην οποία υπάγεται ο κάτοχος - χρήστης του 
ΦΗΜ. 

6. Αριθμός Φορολογικού Μηχανισμού για την αναγνώ¬ 
ρισή του, στην περίπτωση που στο ίδιο κατάστημα υπάρ¬ 
χουν περισσότεροι από έναν φορολογικοί μηχανισμοί. 

7. Ημερήσιος αύξων αριθμός νόμιμης απόδειξης εσό¬ 
δου 

8. Ημερομηνία και ώρα έκδοσης της απόδειξης 

9. Οι λεπτομέρειες της συναλλαγής όπως προβλέπο- 
νται από τις ισχύουσες διατάξεις του ΚΒΣ. 

10. Μια τουλάχιστον γραμμή για κάθε είδος στην οποία 
αναγράφεται η ονομασία - περιγραφή του είδους και 
όπου απαιτείται και η ποσότητα και η αξία του είδους 

11.0 αντίστοιχος συντελεστής ΦΠΑ αριθμητικά π.χ. 
4%. 8%, 18%, 36% ή 0%, στο δεξιό μέρος της αξίας του εί¬ 
δους 

12. Το συνολικό ποσό της συναλλαγής. (Επισημαίνεται 
ότι η αναγραφή του συνολικού ποσού της συναλλαγής 
δεν ισχύει για τις ΦΤΜ που λειτουργούν με πρόγραμμα 
εστιατορίου). 

13. Αριθμός Μητρώου του Φορολογικού Μηχανισμού 

2.26.1.3. Τα ποσά που αναφέρονται σε αξίες ειδών συ¬ 
ναλλαγής (τιμές μονάδας) και ΦΠΑ καθώς και αποτελέ¬ 
σματα ενδιάμεσων υπολογισμών απεικονίζονται τουλάχι¬ 
στον με δύο δεκαδικά ψηφία. Τα τελικά πληρωτέα και κα¬ 
ταβλητέα ποσά των συναλλαγών στρογγυλοποιούνται 
στο 2ο δεκαδικό ψηφίο και απεικονίζονται με δύο δεκαδι¬ 
κά ψηφία ακριβώς. 

2.26.1.4. Είναι δυνατόν πέραν των παραπάνω στοιχεί¬ 
ων, το περιεχόμενο της νόμιμης απόδειξης εσόδου να 
διαμορφώνεται αναλόγως των ειδικών περιπτώσεων 
εφαρμογής ΦΗΜ, από σχετικές διατάξεις του Κ.Β.Σ. 

2.26.2. Εκτύπωση - Περιεχόμενο του Δελτίου Ημερή¬ 
σιας Κίνησης «Ζ». 

2.26.2.1. Η έκδοση του Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» 
είναι υποχρεωτική ακόμη και όταν δεν έχει μεσολαβήσει 
καταγραφή ημερήσιων συναλλαγών και οι ημερήσιοι 
αθροιστές της μνήμης εργασίας είναι μηδενικοί. 

2.26.2.2. Δεν επιτρέπεται με κανέναν τρόπο η παρεμπό- 
διση της έκδοσης του Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης «Ζ». 
Για το λόγο αυτό το λογισμικό του ΦΗΜ δεν απαιτεί καμία 
εισαγωγή - πληκτρολόγηση ή χειρισμό κανενός είδους 
κωδικού (ραεεννοΓά) για την έκδοση του «Ζ». 

2.26.2.3. Τα στοιχεία που εκτυπώνονται στο δελτίο ημε¬ 
ρήσιας κίνησης «Ζ» περιέχονται ανάμεσα στις χαρακτηρι¬ 
στικές φράσεις «ΕΝΑΡΞΗ ΝΟΜΙΜΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ» και 
«ΛΗΞΗ ΝΟΜΙΜΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ» και είναι τα ακόλουθα: 


1. Επώνυμο, Όνομα και πατρώνυμο ή επωνυμία επιτη- 
δευματία ή επιχείρησης 

2. Διεύθυνση. 

3. Επάγγελμα - Δραστηριότητα 

4. ΑΦΜ και 

5. ΔΟΥ στην οποία υπάγεται ο κάτοχος - χρήστης του 
ΦΗΜ. 

6. Η χαρακτηριστική ένδειξη «Δελτίο Ημερήσιας Κίνη¬ 
σης Ζ» 

7. Αύξων αριθμός του δελτίου ημερήσιας κίνησης «Ζ» 

8. Αριθμός Φορολογικού Μηχανισμού για την αναγνώ¬ 
ρισή του, στην περίπτωση που στο ίδιο κατάστημα υπάρ¬ 
χουν περισσότεροι από έναν φορολογικοί μηχανισμοί 
(π.χ. 1,2, κ.λπ.). 

9. Η ημερομηνία και η ώρα έκδοσης του δελτίου ημερή¬ 
σιας κίνησης «Ζ». 

10. Οι Ημερήσιοι Αθροιστές καιτα Ημερήσια Σύνολα και 
όπως αυτά διαμορφώθηκαν από το σύνολο της ημερή¬ 
σιας κίνησης: 

ί. Τέσσερα (4) ποσά ΦΠΑ που αντιστοιχούν στους συ¬ 
ντελεστές ΦΠΑ Α,Β,Γ καιΔ(4%,8%, 18%και36%) 

11. Το συνολικό ποσό των ολικών ακαθαρίστων αποφο- 
ρολογημένων ( χωρίς ΦΠΑ ) εσόδων που αντιστοιχούν 
στους 4 συντελεστές ΦΠΑ Α+Β + Γ+Δ (4%, 8%, 18% και 
36%). 

III. Το ποσό των εσόδων που αντιστοιχούν στο συντελε¬ 
στή Ε (0%) 

ιν. Οιτυχόν αναφορές της φορολογικής μνήμης απάτην 
προηγούμενη (τελευταία) έκδοση του «Ζ», με: 

• Το πλήθος των εκδοθεισών αποδείξεων εσόδου της 
ημέρας. 

• Τις τροποποιήσεις των τιμών ΦΠΑ (αναλυτικά από ... 
σε...). 

• Τις εκπτώσεις, αυξήσεις, αλλαγές, διορθώσεις. 

• Τον αριθμό των βλαβώντης μνήμης εργασίας (0ΜΟ3 
ΕΐΎΟΓε) 

• Τις τροποποιήσεις λεκτικών (αναλυτικά από ... σε...). 

• Τον αριθμό των αποσυνδέσεων εκτυπωτή. 

• Τον αριθμό των «επεμβάσεων» εξουσιοδοτημένου Τε¬ 
χνικού 

11. Οι αναφορές της φορολογικής μνήμης από αρχής 
λειτουργίας του ΦΗΜ συμπεριλαμβανομένης καιτηςτρέ- 
χουσας ημερήσιας κίνησης, με: 

ί. Τα σύνολα (προοδευτικά αθροίσματα) των ποσών 
Φ.Π.Α. διακεκριμένα κατά κατηγορία συντελεστή. 

11. Τα συνολικά ακαθάριστα αποφορολογημένα (χωρίς 
ΦΠΑ) έσοδα από την έναρξη λειτουργίας του ΦΗΜ δια¬ 
κεκριμένα σ’ αυτά που υπάγονται σε ΦΠΑ και σ’ αυτά που 
δεν υπάγονται. 

III. Το πλήθος των εκδοθεισών αποδείξεων εσόδου 

ιν. Τον συνολικό αριθμό των τροποποιήσεων των τιμών 
ΦΠΑ. 

ν. Τον συνολικό αριθμό των βλαβώντης μνήμης εργα¬ 
σίας (0Μ08 Επόι·3) 

νι. Τον συνολικό αριθμό των τροποποιήσεων λεκτικών. 

νϋ. Τον συνολικό αριθμό των φυσικών αποσυνδέσεων 
εκτυπωτή. 

νίϋ. Τον αριθμό των «επεμβάσεων» εξουσιοδοτημένου 
Τεχνικού 

12. Αριθμό Μητρώου του Φορολογικού Μηχανισμού 

2.26.2.4. Στην περίπτωση που γίνεται χρήση ειδών - κα¬ 
τηγοριών, οι ποσότητες και τα αντίστοιχα ποσά εκτυπώ¬ 
νονται υποχρεωτικά ανά κατηγορία, σε ιδιαίτερο τμήμα 
του Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης «Ζ». 
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2.26.3. Εκτύπωση Αναλυτικής Αναφοράς περιόδου πε¬ 
ριεχομένου φορολογικής μνήμης 

2.26.3.1. Σε οποιαδήποτε στιγμή είναι δυνατή η ανά¬ 
γνωση και εκτύπωση του περιεχομένου της φορολογικής 
μνήμης κατ’ επιλογή οποιοσδήποτε ημερολογιακής πε¬ 
ριόδου (από - έως) και κατ’ επιλογή δύο διαφορετικών 
αριθμών δελτίων ημερήσιας κίνησης «Ζ». 

2.26.3.2. Το δελτίο αυτό αποτελεί πληροφοριακό στοι¬ 
χείο και ως εκ τούτου επ’ αυτού αναγράφεται η ένδειξη 
«Παράνομη Απόδειξη - Διώκεται από το Νόμο». Στο δελτίο 
Αναλυτικής Αναφοράς Φορολογικής Μνήμης υποχρεωτι¬ 
κά αναγράφονται: 

1. Επώνυμο, Όνομα και πατρώνυμο ή επωνυμία επιτη- 
δευματία ή επιχείρησης 

2. Διεύθυνση. 

3. Επάγγελμα - Δραστηριότητα 

4. ΑΦΜ και 

5. ΔΟΥ στην οποία υπάγεται ο κάτοχος - χρήστης του 
ΦΗΜ. 

6. Η χαρακτηριστική ένδειξη «Δελτίο Αναλυτικής Ανα¬ 
φοράς περιόδου φορολογικής μνήμης» 

7. Αριθμός Φορολογικού Μηχανισμού για την αναγνώ¬ 
ρισή του, στην περίπτωση που στο ίδιο κατάστημα υπάρ¬ 
χουν περισσότεροι από έναν φορολογικοί μηχανισμοί. 

8. Ημερομηνία και ώρα έκδοσης του δελτίου 

9. Ανά ημερήσιο δελτίο «Ζ»: 

• ο αύξων αριθμός του δελτίου ημερήσιας κίνησης «Ζ» 
και η ημερομηνία έκδοσής του 

• Τα ποσά Φ.Π.Α. της ημέρας του συγκεκριμένου «Ζ», 
διακεκριμένα κατά κατηγορία συντελεστή. 

• Τα συνολικά ακαθάριστα αποφορολογημένα (χωρίς 
ΦΠΑ) της ημέρας του συγκεκριμένου «Ζ», διακεκριμένα σ’ 
αυτά που υπάγονται σε ΦΠΑ και σ’ αυτά που δεν υπάγονται. 

• Το πλήθος των εκδοθεισών αποδείξεων εσόδου της 
ημέρας του συγκεκριμένου «Ζ». 

• Τον αριθμό των τροποποιήσεων των τιμών ΦΠΑ της 
ημέρας του συγκεκριμένου «Ζ». 

• Ο αριθμός των βλαβών της μνήμης εργασίας (ΩΜ03 
Επόγ&) της ημέρας του συγκεκριμένου «Ζ» 

• Ο αριθμός των τροποποιήσεων λεκτικών της ημέρας 
του συγκεκριμένου «Ζ». 

• Ο αριθμός των φυσικών αποσυνδέσεων εκτυπωτή της 
ημέρας του συγκεκριμένου «Ζ». 

• Ο αριθμός των «επεμβάσεων» εξουσιοδοτημένου Τε¬ 
χνικού 

10. Οι αναφορές της φορολογικής μνήμης του ΦΗΜ για 
τη συγκεκριμένη περίοδο, με: 

• Τα σύνολα (προοδευτικά αθροίσματα) των ποσών 
Φ.Π.Α. διακεκριμένα κατά κατηγορία συντελεστή. 

• Τα συνολικά ακαθάριστα αποφορολογημένα (χωρίς 
ΦΠΑ) έσοδα από την έναρξη λειτουργίας του ΦΗΜ δια¬ 
κεκριμένα σ’ αυτά που υπάγονται σε ΦΠΑ και σ’ αυτά που 
δεν υπάγονται. 

• Το πλήθος των εκδοθεισών αποδείξεων εσόδου 

• Τον συνολικό αριθμό των τροποποιήσεων των τιμών 
ΦΠΑ. 

• Τον συνολικό αριθμό των βλαβών της μνήμης εργα¬ 
σίας (0Μ03 Επόγ5) 

• Τον συνολικό αριθμό των τροποποιήσεων λεκτικών. 

• Τον συνολικό αριθμό των φυσικών αποσυνδέσεων 
εκτυπωτή. 

• Τον συνολικό αριθμό των «επεμβάσεων» εξουσιοδο¬ 
τημένου Τεχνικού 


11. Αριθμός Μητρώου του Φορολογικού Μηχανισμού. 

2.26.4. Εκτύπωση Συνοπτικής Αναφοράς περιόδου πε¬ 
ριεχομένου φορολογικής μνήμης. 

2.26.4.1. Σε οποιαδήποτε στιγμή είναι δυνατή η ανά¬ 
γνωση και εκτύπωση συνοπτικής αναφοράς του περιεχο¬ 
μένου της φορολογικής μνήμης κατ’ επιλογή οποιοσδή¬ 
ποτε ημερολογιακής περιόδου (από - έως) και κατ’ επιλο¬ 
γή δύο διαφορετικών αριθμών δελτίων ημερήσιας 
κίνησης «Ζ». 

2.26.4.2. Το δελτίο αυτό αποτελεί πληροφοριακό στοι¬ 
χείο και ως εκ τούτου επ’ αυτού αναγράφεται η ένδειξη 
«Παράνομη Απόδειξη - Διώκεται από το Νόμο». Στο δελτίο 
Συνοπτικής Αναφοράς Φορολογικής Μνήμης υποχρεωτι¬ 
κά αναγράφονται: 

1. Επώνυμο, Όνομα και πατρώνυμο ή επωνυμία επιτη- 
δευματία ή επιχείρησης 

2. Διεύθυνση. 

3. Επάγγελμα-Δραστηριότητα 

4. ΑΦΜ και 

5. ΔΟΥ στην οποία υπάγεται ο κάτοχος - χρήστης του 
ΦΗΜ. 

6. Η χαρακτηριστική ένδειξη «Δελτίο Συνοπτικής Ανα¬ 
φοράς περιόδου φορολογικής μνήμης» 

7. Αριθμός Φορολογικού Μηχανισμού για την αναγνώ¬ 
ρισή του, στην περίπτωση που στο ίδιο κατάστημα υπάρ¬ 
χουν περισσότεροι από έναν φορολογικοί μηχανισμοί. 

8. Ημερομηνία και ώρα έκδοσης του δελτίου. 

9. Οι αναφορές της φορολογικής μνήμης του ΦΗΜ για 
τη συγκεκριμένη περίοδο, με: 

• Τα σύνολα (προοδευτικά αθροίσματα) των ποσών 
Φ.Π.Α. διακεκριμένα κατά κατηγορία συντελεστή. 

• Τα συνολικά ακαθάριστα αποφορολογημένα (χωρίς 
ΦΠΑ) έσοδα από την έναρξη λειτουργίας του ΦΗΜ δια¬ 
κεκριμένα σ’ αυτά που υπάγονται σε ΦΠΑ και σ’ αυτά που 
δεν υπάγονται. 

• Το πλήθος των εκδοθεισών αποδείξεων εσόδου 

• Τον συνολικό αριθμό των τροποποιήσεων των τιμών 
ΦΠΑ. 

• Ο συνολικός αριθμός των βλαβών της μνήμης εργα¬ 
σίας (0Μ03 Ειτοι-ε) 

• Ο συνολικός αριθμός των τροποποιήσεων λεκτικών. 

• Ο συνολικός αριθμός των φυσικών αποσυνδέσεων 
εκτυπωτή. 

• Ο συνολικός αριθμός των «επεμβάσεων» εξουσιοδο¬ 
τημένου Τεχνικού 

10. Αριθμό Μητρώου του Φορολογικού Μηχανισμού. 

2.26.5. Εκτύπωση λοιπών πληροφοριακών δελτίων (X, 
κ.λπ.), 

2.26.5.1. Όταν ο ΦΗΜ εκδίδει λοιπά πληροφοριακά δελ¬ 
τία, ο εκτυπωτής νομίμων αποδείξεων αναγράφει στο 
εκτυπούμενο δελτίο το χαρακτηριστικό ΠΑΡΑΝΟΜΗ 
ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΔΙΩΚΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ευανάγνωστα. 

2.26.5.2.0 ΦΗΜ έχει δυνατότητα έκδοσης δελτίων ανα¬ 
λυτικής αναφοράς («X») πωλήσεων ημέρας ανά είδος και 
ανά κατηγορία. Το δελτίο αυτό ονομάζεται «Αναφορά Ει¬ 
δών Ημέρας». Σ’ αυτήν αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία 
κάθε είδους, οι πωληθείσες ποσότητες και οι εισπράξεις 
ανά είδος και ανά κατηγορία, από την έκδοση του προη¬ 
γούμενου δελτίου ημερήσιας κίνησης «Ζ» μέχρι την στιγ¬ 
μή της έκδοσης της αναφοράς «X». 

2.26.5.3. Για την απεικόνιση των γενικών συνολικών πο¬ 
σών ημέρας, ημερολογιακής περιόδου, καθώς και των 
ποσών από αρχής λειτουργίας του ΦΗΜ, που εκτυπώνο- 
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νται στα Δελτία Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» και λοιπών ανα¬ 
φορών «X», ο ΦΗΜ έχει δυνατότητα εκτύπωσης αριθμού 
με ακέραιο τμήμα τουλάχιστον 7 ψηφίων χωρισμένο σε 
τριψήφια τμήματα, ξεκινώντας από τα λιγότερα σημαντι¬ 
κά σε αξία ψηφία, και δεκαδικό μέρος με ακριβώς 2 δεκα¬ 
δικά ψηφία, τα οποία διαχωρίζονται από το ακέραιο μέ¬ 
ρος με υποδιαστολή - κόμμα (π.χ. 9.999.999,99). 

2.27. Λοιπά Λειτουργικά χαρακτηριστικά 

2.27.1 Εισιτήριο 

Είναι δυνατόν ο ΦΗΜ να περιλαμβάνει δυνατότητα δια¬ 
χείρισης εισιτηρίου. Τότε, στην περίπτωση αυτή: 

2.27.1.1. Το εισιτήριο λειτουργεί ως προείσπραξη του 
ποσού μιας απόδειξης. Η λειτουργία αυτή είναι δυνατόν 
είτε να έχει προβλεφθεί και είναι προκαθορισμένη (ενσω¬ 
ματωμένη στο λογισμικό του ΦΗΜ), είτε είναι δυνατή με 
ειδικό προγραμματισμό χειριστή (π.χ. με πλήκτρο ή συν¬ 
δυασμό πλήκτρων) και είδους. 

2.27.1.2. Στην πρώτη περίπτωση η δυνατότητα αυτή 
αναφέρεται εμφανώς στα εγχειρίδια οδηγιών χειρισμού 
συντήρησης, ενώ στη δεύτερη γίνεται αναφορά στα εν 
λόγω εγχειρίδια, για τον σωστό τρόπο χρήσης της λει¬ 
τουργίας του εισιτηρίου από τον χειριστή. Η λειτουργία 
του εισιτηρίου διαφέρει, ως προς αυτό το σημείο, απάτην 
έκπτωση σε Μερικό Σύνολο. 

2.27.1.3. Σε κάθε περίπτωση δεν υπάρχει δυνατότητα 
αφαίρεσης της αξίας του(των) εισιτηρίου(των) από κά¬ 
ποιο συγκεκριμένο είδος, ή κατηγορία ΦΠΑ. Η αξία αυτή 
θα πρέπει να αφαιρείται επιμεριστικά σε όλα τα είδη του 
εκδιδομένου δελτίου απόδειξης. 

2.27.1.4. Είναι υποχρεωτική η εμφάνιση του συνολικού 
ημερήσιου εισπραχθέντος ποσού από τα εισιτήρια καθώς 
και του συνολικού αριθμού τους, στο Δελτίο Ημερήσιας 
Κίνησης «Ζ». 

2.27.2. Κουπόνι 

Είναι δυνατόν ο ΦΗΜ να περιλαμβάνει δυνατότητα δια¬ 
χείρισης εκπτωτικών κουπονιών. Τότε, στην περίπτωση 
αυτή: 

2.27.2.1. Το κουπόνι υπολογίζεται ως έκπτωση συγκε¬ 
κριμένου είδους και όχι επί της αξίας Μερικού (ή ολικού) 
Συνόλου διαφόρων ειδών. Μετά από Μερικό Σύνολο δεν 
είναι δυνατή η χρήση έκπτωσης κουπονιού παρά μόνο ως 
κανονικής Έκπτωσης (ποσοτικής ή ποσοστιαίας επί του 
Μερικού Συνόλου) η οποία πρέπει να επιμερίζεται κατ’ 
αναλογία σε όλα τα είδη και τους αντίστοιχους Συντελε¬ 
στές ΦΠΑ. 

2.27.2.2. Είναι υποχρεωτική η εμφάνιση του συνολικού 
ημερήσιου ποσού από τα κουπόνια καθώς και του συνολι¬ 
κού αριθμού τους, στο Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης «Ζ». 

2.27.3. Λειτουργίες Ταμείου 

2.27.3.1. Ανάληψη έναντι. 

Ο ΦΗΜ έχει δυνατότητα χειρισμού και καταγραφής της 
περίπτωσης ανάληψης από τον χειριστή χρημάτων από 
το ταμείο «έναντι». 

2.27.3.2. Είσπραξη έναντι. 

Ο ΦΗΜ έχει δυνατότητα χειρισμού και καταγραφής της 
περίπτωσης είσπραξης χρημάτων από τον χειριστή «ένα¬ 
ντι» (περίπτωση εισαγωγής στο ταμείο χρημάτων που δεν 
προέρχονται από πωλήσεις προϊόντων ή παροχή υπηρε¬ 
σιών). 

2.27.3.3. Είναι υποχρεωτική η εμφάνιση των ημερήσιων 
συνόλων των ποσών Ανάληψης έναντι και Είσπραξης ένα¬ 
ντι σε ειδικό τμήμα, του Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης «Ζ». 


2.28 Θύρα για την ανάγνωση της φορολογικής μνήμης 

2.28.1. Ο ΦΗΜ διαθέτει σειριακή θύρα (Β3232) που 
προορίζεται για την ανάγνωση των στοιχείων της φορο¬ 
λογικής μνήμης. Κατά τη διαδικασία έγκρισης του ΦΗΜ 
ελέγχεται από την Επιτροπή η ανάγνωση του περιεχομέ¬ 
νου της φορολογικής μνήμης μέσω της σειριακής θύρας 
από προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή. 

2.28.2. Το καλώδιο σύνδεσης της σειριακής θύρας με 
προσωπικό Η/Υ και το λογισμικό προσωπικού Η/Υ ανά¬ 
γνωσης των δεδομένων της φορολογικής μνήμης μέσω 
σειριακής θύρας, κατατίθενται στην Επιτροπή, κατά τη 
διαδικασία έγκρισης. Η λεπτομερής περιγραφή των απαι- 
τούμενων χειρισμών ανάγνωσης αναγράφεται στο συνο¬ 
δευτικό βιβλιάριο συντήρησης και επισκευών. 

2.28.3. Το λογισμικό αυτό έχει τη δυνατότητα δημιουρ¬ 
γίας στον προσωπικό Η/Υ που εγκαθίσταται, ηλεκτρονι¬ 
κού αρχείου μορφής απλού ελληνικού κειμένου (απλό 
αναγνώσιμο ΕΛΟΤ-928), το περιεχόμενο του οποίου είναι 
όμοιο με αυτό του αντίστοιχου εκτυπούμενου δελτίου 
αναλυτικής αναφοράς φορολογικής μνήμης, από τον 
εκτυπωτή νομίμων αποδείξεωντου ΦΗΜ. 

2.28.4. Το καλώδιο σύνδεσης της σειριακής θύρας με 
προσωπικό Η/Υ και αντίγραφο του λογισμικού αυτού, σε 
κατάλληλο μέσο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του εξο¬ 
πλισμού του ΦΗΜ και παραδίδεται σε κάθε νέο κάτοχο - 
χρήστη ΦΗΜ από τον πωλητή του ΦΗΜ. 

2.28.5. Ο κάτοχος - χρήστης του ΦΗΜ είναι υπόχρεος 
στη διαφύλαξη του καλωδίου και λογισμικού αυτού και το 
θέτει στην διάθεση των ελεγκτικών αρχών σε οποιαδήπο¬ 
τε περίπτωση απαιτηθεί. 

3. Εκτυπωτικός μηχανισμός ΦΗΜ. 

3.1. Εκτυπωτής Νομίμων Αποδείξεων 

3.1.1. Ως Εκτυπωτής Νομίμων Αποδείξεων ορίζεται το 
εκτυπωτικό σύστημα του ΦΗΜ, που χρησιμοποιείται για 
την έκδοση των νομίμων αποδείξεων: 

• αποδείξεων εσόδου (ΑΛΠ - ΑΠΥ) 

• δελτίων ημερήσιας κίνησης «Ζ» 

• καθώς και για την εκτύπωση και άλλων πληροφορια¬ 
κών δελτίων (π.χ. αναφορών ανάγνωσης φορολογικής 
μνήμης, κ.λπ.), όπως περιγράφονται στις σχετικές παρα¬ 
γράφους του παρόντος κειμένου. 

3.1.2. Η γλώσσα που χρησιμοποιείται για την έκδοση 
όλων των δελτίων από τον εκτυπωτή νομίμων αποδείξεων 
είναι η Ελληνική, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τον 
Κ.Β.Σ. για την αντιμετώπιση ειδικών περιπτώσεων. 

3.2 Τεχνικά χαρακτηριστικά του Εκτυπωτή Νομίμων 
Αποδείξεων 

3.2.1. Ο εκτυπωτής νομίμων αποδείξεων είναι κρουστι¬ 
κός, θερμικός ή ψεκασμού και τυπώνει υποχρεωτικά ελ¬ 
ληνικούς και προαιρετικά λατινικούς χαρακτήρες καθώς 
και αριθμούς και ειδικούς χαρακτήρες. 

3.2.2. Στην περίπτωση θερμικού εκτυπωτή ενημερώνο¬ 
νται οι χρήστες με ευθύνη του κατασκευαστή - εισαγωγέα 
και των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων του και ταυτό¬ 
χρονα αναγράφονται σχετικές οδηγίες στο βιβλιάριο συ¬ 
ντήρησης - επισκευών και στο εγχειρίδιο οδηγιών χρή¬ 
σης, για τις συγκεκριμένες συνθήκες κάτω από τις οποίες 
πρέπει να φυλάσσονται αντίγραφα ή δελτία αρχείου του 
θερμικού χαρτιού, ώστε να εξασφαλίζεται η αναγνωσιμό- 
τητά τους για όσα χρόνια προβλέπεται η διαφύλαξη τους 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. 

3.2.3. Ο εκτυπωτικός μηχανισμός είναι σχεδιασμένος 
για συνεχή χρήση. Η διάρκεια ζωής του είναι εγγυημένη 
για 40.000.000 χαρακτήρες. 
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3.2.4. Οι εκτυπούμενοι χαρακτήρες έχουν ύψος 
>2,5πιπι και πλάτος >1,2ιπιη. Είναι ομοιόμορφοι, ευκρι¬ 
νείς και διαβάζονται εύκολα. Εξασφαλίζεται η ευκρινής 
εκτύπωση κάθε εκτυπούμενου χαρακτήρα, σε οποιοδή- 
ποτε σημείο. 

3.2.5. Η ταχύτητα εκτύπωσης είναι μεγαλύτερη των 2 
γραμμών ανά δευτερόλεπτο για εκτύπωση 16 στηλών ανά 
γραμμή. Το πλάτος της εκτύπωσης είναι τουλάχιστον 16 
στήλες αλφαριθμητικοί χαρακτήρες συμπεριλαμβανομέ¬ 
νων και των απαιτού μενών μεταξύ αυτών κενών διαστη¬ 
μάτων. 

3.2.6. Το τελικό δείγμα γραφής των ελληνικών χαρα¬ 
κτήρων του εκτυπωτικού συστήματος ελέγχεται για την 
έγκριση του τύπου της ταμειακής μηχανής. 

3.2.7. Είναι εγγυημένη η αξιοπιστία των κινητήρων που 
χρησιμοποιούνται στο φορολογικό εκτυπωτή του ΦΗΜ 
και παρέχεται η αναλυτική περιγραφή και τα χαρακτηρι¬ 
στικά τους, όταν ζητούνται από το Υπουργείο Οικονομι¬ 
κών. 

3.3 Αποσύνδεση Εκτυπωτή 

Οποιαδήποτε φυσική αποσύνδεση του φορολογικού 
εκτυπωτή εφ’ όσον ο ΦΗΜ είναι σε τάση λειτουργίας, ανι- 
χνεύεται, καταγράφεται στη φορολογική μνήμη με την έν¬ 
δειξη ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΕΚΤΥΠΩΤΗ, αριθμείται η επανάλη¬ 
ψη του γεγονότος και εμφανίζεται σχετικό μήνυμα σε 
οθόνη. Επιπλέον σταματούν όλες οι λειτουργίες του ΦΗΜ 
και επανέρχεται αυτή σε χρήση μόνο με την επέμβαση 
των εξουσιοδοτημένων τεχνικών αντιπροσώπων. 

3.4. Έκδοση και Τήρηση Αντιγράφων εκδιδομένων δελ¬ 
τίων ΦΗΜ. 

Η έκδοση και τήρηση αντιγράφων όλων των εκδιδομέ- 
νων από ΦΗ Μ δελτίων, γίνεται με έναν από τους εξής τρό¬ 
πους: 

α) Με Σύστημα Διπλής Εκτύπωσης 

β) Μέσω Ηλεκτρονικού Τρόπου διαφύλαξης των αντι¬ 
γράφων 

4. Σύστημα Διπλής Εκτύπωσης 

4.1. Η εκτύπωση γίνεται με κατάλληλο εκτυπωτικό σύ¬ 
στημα που εξασφαλίζει την εκτύπωση πρωτοτύπου και 
αντιγράφου, (π.χ. με κατάλληλο εκτυπωτικό μηχανισμό 
δύο ρολών χαρτοταινίας). 

4.2. Το εκτυπωτικό σύστημα εξασφαλίζει την απόλυτη 
ταυτότητα των στοιχείων που εκτυπώνονται στο πρωτό¬ 
τυπο και στο αντίγραφο. 

4.3. Τα χαρακτηριστικά και οι απαιτήσεις του εκτυπωτή 
ή των εκτυπωτών που χρησιμοποιούνται στο σύστημα δι¬ 
πλής εκτύπωσης, είναι αυτά που καθορίζονται στην προη¬ 
γούμενη παράγραφο § 3. 

5. ΦΗΜ με Ηλεκτρονικό Τρόπο διαφύλαξης αντιγράφων 
εκδιδομένων δελτίων - Ειδικές απαιτήσεις και τεχνικά - 
λειτουργικά χαρακτηριστικά. 

5.1. ΦΗΜ και ηλεκτρονική αποθήκευση των εκδιδόμε- 
νων δελτίων. 

5.1.1 Είναι δυνατόν, αντί του συστήματος διπλής εκτύ¬ 
πωσης για την έκδοση και τήρηση των αντιγράφων δελ¬ 
τίων στους Φορολογικούς Ηλεκτρονικούς Μηχανισμούς 
(ΦΗΜ), να χρησιμοποιείται ηλεκτρονική αποθήκευση των 
εκδιδόμενων δελτίων. 

5.1.2. Οι ΦΗΜ που χρησιμοποιούν ηλεκτρονική αποθή¬ 
κευση εκδιδόμενων δελτίων, θεωρούνται ΦΗΜ Αυξημέ¬ 
νων Δυνατοτήτων (ΦΗΜ/ΑΔ). 


5.2. Εγγραφή ημερήσιων παραγόμενων δελτίων στην 
Προσωρινή Μνήμη Ημερήσιας Αποθήκευσης Δελτίων. 

5.2.1. Όλα τα εκδιδόμενα δελτία (οι «Νόμιμες Αποδεί¬ 
ξεις» και όλα τα λοιπά δελτία), που εκδίδονται από τον 
ΦΗΜ κατά την διάρκεια της ημέρας (από την έκδοση του 
αμέσως προηγούμενου «Ζ» μέχρι και την έκδοση του επό¬ 
μενου «Ζ»), εγγράφονται σε Προσωρινή Μνήμη Ημερή¬ 
σιας Αποθήκευσης Δελτίων. 

5.2.2. Η εγγραφή στην Προσωρινή Μνήμη Ημερήσιας 
Αποθήκευσης Δελτίων, γίνεται με την έκδοση κάθε παρα- 
γόμενου δελτίου. 

5.2.3. Ειδικότερα άλατα αντίγραφα δελτίων που εγγρά- 
φονται στην Προσωρινή Μνήμη Ημερήσιας Αποθήκευσης 
και αφορούν τις «Νόμιμες Αποδείξεις», εγγράφονται με 
την αντικατάσταση των λέξεων «ΝΟΜΙΜΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ» 
(και όπου αυτές αναγράφονται), με την χαρακτηριστική 
φράση «ΝΟΜΙΜΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ». 

5.3. Προσωρινή Μνήμη Ημερήσιας Αποθήκευσης Δελ¬ 
τίων. 

5.3.1. Η Προσωρινή Μνήμη Ημερήσιας Αποθήκευσης 
Δελτίων είναι τύπου ΕΕΡΒΟΜ ή ΡΙαεά ΕΡΗΟΜ ή συμβατής 
και σε κάθε περίπτωση, η διατήρηση των δεδομένων της 
είναι ανεξάρτητη οποιασδήποτε ενσωματωμένης πηγής ή 
παρεχόμενης ηλεκτρικής τροφοδοσίας. Η μνήμη αυτή εί¬ 
ναι είτε ενσωματωμένη στο απαραβίαστο εσωτερικό του 
ΦΗΜ, είτε εμβυσματούμενη / αποσπώμενη από αυτό. 

5.3.2. Εμβυσματούμενη / Αποσπώμενη Προσωρινή 
Μνήμη Ημερήσιας Αποθήκευσης Δελτίων. 

5.3.2.1. Στην περίπτωση που η Προσωρινή Μνήμη Ημε¬ 
ρήσιας Αποθήκευσης Δελτίων είναι εμβυσματούμενη / 
αποσπώμενη, κάθε αφαίρεσή της από το σώμα του ΦΗΜ 
στον οποίο ανήκει, έχει σαν αποτέλεσμα την άμεση δια¬ 
κοπή της λειτουργίας έκδοσης δελτίων Νομίμων Αποδεί¬ 
ξεων από τον ΦΗΜ. 

5.3.2.2. Αυτή η διακοπή της λειτουργίας, εγγράφεται στη 
φορολογική μνήμη με την αντίστοιχη ημερομηνία και ώρα, 
σηματοδοτείται με σχετική ένδειξη σε οθόνη ή προειδοποι¬ 
ητικό ηχητικό σήμα και συνοδεύεται από δελτίο εκτύπωσης, 
στο οποίο, περιλαμβάνονται τα στοιχεία του κατόχου - χρή¬ 
στη του ΦΗΜ, η χαρακτηριστική ένδειξη «ΑΦΑΙΡΕΣΗ 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 
ΔΕΛΤΙΩΝ *** ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ***», η ημερομηνία 
και η ώρα καθώς και ο Αρ. Μητρώου του ΦΗ Μ. 

5.3.2.3. Η εκτύπωση του δελτίου αυτού δεν εγγράφεται 
στην Προσωρινή Μνήμη Ημερήσιας Αποθήκευσης Δελ¬ 
τίων. Ο ΦΗΜ επανέρχεται σε λειτουργία μόνον εάν γίνει 
εμβυσμάτωση / επανασύνδεση της Προσωρινής Μνήμης 
Ημερήσιας Αποθήκευσης Δελτίων με το σώμα του ΦΗΜ 
στον οποίο ανήκει. 

5.4. Αναφορά Ημερήσιου Ηλεκτρονικού Αρχείου. 

Καθ’ όλη την διάρκεια που μεσολαβεί από «Ζ» σε «Ζ», το 

λογισμικό του ΦΗΜ είναι σε θέση με κατάλληλο χειρισμό, να 
εκτυπώσει τα στοιχεία / δελτία που είναι αποθηκευμένα 
στηνΠροσωρινή Μνήμη Ημερήσιας Αποθήκευσης Δελτίων, 
με τον υπάρχοντα ενσωματωμένο εκτυπωτή, σε ειδικό δελ¬ 
τίο με τη χαρακτηριστική ένδειξη «ΑΝΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙ¬ 
ΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ». Το δελτίο αυτό δεν αποθηκεύεται στην 
Προσωρινή Μνήμη Ημερήσιας Αποθήκευσης Δελτίων. 

5.5. «Υπογραφή» Ημερήσιων Δεδομένων και έκδοση 
σχετικού Δελτίου 

5.5.1. Με την έκδοση (αμέσως μετά την ολοκλήρωση) 
του Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» τα δεδομένα της 
Προσωρινής Μνήμης Ημερήσιας Αποθήκευσης Δελτίων, 
πιστοποιούνται μονοσήμαντα με την δημιουργία ειδικού 
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αριθμού - «υπογραφής», ο οποίος «γεννιέται» με την χρή¬ 
ση του ειδικού εΙαηάαΓά αλγορίθμου 8ΗΑ-1. 

5.5.2. Ο ειδικός αριθμός - «υπογραφής» που δημιουρ- 
γήθηκε μετά την ολοκλήρωση της έκδοσης του Δελτίου 
Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» και την εγγραφή των σχετικών δε¬ 
δομένων στη φορολογική μνήμη, εγγράφεται σαν ιδιαίτε¬ 
ρη εγγραφή στη Φορολογική Μνήμη, μαζί με την ημερο¬ 
μηνία και ώρα, και εκτυπώνεται σε εδικό δελτίο υπογρα¬ 
φής ημερήσιων δεδομένων - δελτίων, στο οποίο εκτός του 
ίδιου του αριθμού, περιλαμβάνει τα στοιχεία του κατόχου 
της ΦΤΜ, τη χαρακτηριστική ένδειξη «ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΓΡΑ¬ 
ΦΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» την ημερομηνία και 
ώρα καθώς και τον Αρ. Μητρώου του ΦΗΜ. 

5.5.3. ΤοΔελτίο Υπογραφής Ημερήσιων Δεδομένων, εκ- 
δίδεται αυτομάτως, (χωρίς την παρέμβαση με οποιονδή- 
ποτε τρόπο του χειριστή του ΦΗΜ), με την ολοκλήρωση 
της έκδοσης του Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης «Ζ», θεω¬ 
ρείται αναπόσπαστο τμήμα αυτής της εκτύπωσης και δεν 
αποθηκεύεται στην Προσωρινή Μνήμη Ημερήσιας Απο¬ 
θήκευσης Δελτίων. 

5.6. Ημερήσια Ηλεκτρονική Μεταφορά Δελτίων. 

5.6.1. Γενικά 

5.6.1.1. Μετά την έκδοση του Δελτίου Υπογραφής Ημε¬ 
ρήσιων Δεδομένων, με κατάλληλους χειρισμούς, γίνεται 
η μεταφορά του ηλεκτρονικού αρχείου των αποθηκευμέ- 
νων αντιγράφων δελτίων και του αντίστοιχου Δελτίου 
Υπογραφής Ημερήσιων Δεδομένων, απάτην Προσωρινή 
Μνήμη Ημερήσιας Αποθήκευσης Δελτίων σε κατάλληλο 
ηλεκτρονικό, μαγνητικό ή οπτικό αποθηκευτικό μέσο 
προσωπικού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ), για μόνιμη 
αποθήκευση και διαφύλαξη. 

5.6.1.2. Η μεταφορά αυτή γίνεται: 

• α) Με σύνδεση μέσω μιας ολοκληρωμένης Ειδικής 
Θύρας Μεταφοράς Δεδομένων - (ΕΘΜΔ). Η θύρα ΕΘΜΔ 
με την οποία συνδέεται ο ΦΗΜ με τον Η/Υ είναι συγκεκρι¬ 
μένη, μοναδική, και προσδιορίζεται ρητά από τον κατα¬ 
σκευαστή - εισαγωγέα του ΦΗΜ ως Ειδική Θύρα Μετα¬ 
φοράς Δεδομένων - ΕΘΜΔ με αντίστοιχη σήμανση επί ή 
πλησίον της θύρας αυτής. Η ΕΘΜΔ μπορεί να ταυτίζεται 
με την σειριακή θύρα του ΦΗΜ για την ανάγνωση της φο¬ 
ρολογικής μνήμης ή την ΕΘΕΔ στην περίπτωση που ο 
ΦΗΜ ανήκει στην κατηγορία των ΑΔΗΜΕ και το διασυν- 
δεόμενο σύστημα στην ΑΔΗΜΕ μέσω της ΕΘΕΔ είναι ηλε¬ 
κτρονικός υπολογιστής. 

• β) Μετηναποσύνδεσητης Προσωρινής Μνήμης Ημε¬ 
ρήσιας Αποθήκευσης - στηνπερίπτωση που αυτή είναι εμ- 
βυσματούμενη / αποσπώμενη - καιτην σύνδεσή της σε κα¬ 
τάλληλη υποδοχή του Η/Υ, ο οποίος έχει τη δυνατότητα 
ανάγνωσής της και μεταφοράς των δεδομένων της, σε 
μαγνητικό ή οπτικό αποθηκευτικό μέσο. 

5.6.2. Ανεπιτυχής Μεταφορά 

5.6.2.1. Σε περίπτωση ανεπιτυχούς μεταφοράς η διαδι¬ 
κασία επαναλαμβάνεται μέχρι την τελική επιτυχή μεταφο¬ 
ρά, εκτός της περίπτωσης εμφάνισης βλάβης, οπότε και 
με κατάλληλους χειρισμούς το γεγονός αυτό αριθμείται, 
εγγράφεται σε ιδιαίτερη εγγραφή στη Φορολογική Μνή¬ 
μη, μαζί μετηνημερομηνία και ώρα, και εκτυπώνεται σε ει¬ 
δικό δελτίο ημερήσιας ηλεκτρονικής μεταφοράς δελτίων, 
στο οποίο εκτός του αριθμού υπογραφής ημερήσιων δελ¬ 
τίων, περιλαμβάνονται τα στοιχεία του κατόχου της ΦΤΜ, 
η χαρακτηριστική ένδειξη «ΑΝΕΠΙΤΥΧΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΛΤΙΩΝ - ΒΛΑΒΗ», η ημε¬ 
ρομηνία και η ώρα καθώς και ο Αρ. Μητρώου του ΦΗΜ. 


5.6.2.2. Το δελτίο ΑΝΕΠΙΤΥΧΟΥΣ Ημερήσιας Ηλεκτρο¬ 
νικής Μεταφοράς Δελτίων - ΒΛΑΒΗΣ, εκδίδεται με κατάλ¬ 
ληλους χειρισμούς, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της 
έκδοσης των Δελτίων Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» και Υπο¬ 
γραφής Ημερήσιων Δεδομένων, και δεν αποθηκεύεται 
στην Προσωρινή Μνήμη Ημερήσιας Αποθήκευσης Δελ¬ 
τίων. 

5.6.2.3. Δεν επιτρέπεται καμία λειτουργία έκδοσης δελ¬ 
τίων πριν την αποκατάσταση της βλάβης από εξουσιοδο¬ 
τημένο τεχνικό. Μετά την αποκατάσταση της βλάβης επα¬ 
ναλαμβάνεται η διαδικασία μεταφοράς μέχρι την ολοκλή¬ 
ρωση της τελικής επιτυχούς μεταφοράς. 

5.6.3. Επιβεβαίωση Επιτυχούς Μεταφοράς 

5.6.3.1. Η επιτυχής ολοκλήρωση και μεταφοράτων απο- 
θηκευμένων στοιχείων / δελτίων, από την Προσωρινή 
Μνήμη Ημερήσιας Αποθήκευσης Δελτίων και του αντί¬ 
στοιχου αρχείου ψηφιακής υπογραφής, σε ηλεκτρονικό 
μαγνητικό ή οπτικό αποθηκευτικό μέσο, επιβεβαιώνεται 
με ευθύνη του κατόχου του ΦΗΜ, εγγράφεται σαν ιδιαί¬ 
τερη εγγραφή στη Φορολογική Μνήμη, μαζί με την ημε¬ 
ρομηνία και ώρα, και εκτυπώνεται σε ειδικό δελτίο ημε¬ 
ρήσιας ηλεκτρονικής μεταφοράς δελτίων, στο οποίο 
εκτός του αριθμού υπογραφής ημερήσιων δελτίων, περι¬ 
λαμβάνονται τα στοιχεία του κατόχου της ΦΗΜ, η χαρα¬ 
κτηριστική ένδειξη «ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ Η ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΗΜΕ¬ 
ΡΗΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΛΤΙΩΝ ΜΕ ΕΥΘΥ¬ 
ΝΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ», η ημερομηνία και η ώρα καθώς και ο 
Αρ. Μητρώου του ΦΗΜ. 

5.6.3.2. Το δελτίο Επιτυχούς Ημερήσιας Ηλεκτρονικής 
Μεταφοράς Δελτίων, εκδίδεται αμέσως μετά την ολοκλή¬ 
ρωση της έκδοσης των Δελτίων Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» 
και Υπογραφής Ημερήσιων Δεδομένων, και δεν αποθη¬ 
κεύεται στην Προσωρινή Μνήμη Ημερήσιας Αποθήκευ¬ 
σης Δελτίων. 

5.6.3.3. Δεν επιτρέπεται καμία άλλη λειτουργία / χειρι¬ 
σμός, του ΦΗΜ, πριν την επιβεβαίωση της επιτυχούς ή 
ανεπιτυχούς μεταφοράς των δεδομένων, εκτός των απα- 
ραίτητωνχειρισμώνγιατην Ημερήσια Ηλεκτρονική Μετα¬ 
φορά Δελτίων και την έκδοση του σχετικού δελτίου. 

5.6.3.4. Μετά την επιβεβαίωση της επιτυχούς μεταφο¬ 
ράς των δεδομένων, διαγράφονται τα στοιχεία - δελτία 
της Προσωρινής Μνήμης Ημερήσιας Αποθήκευσης Δελ¬ 
τίων, ώστε αυτή να δύναται να επαναχρησιμοποιηθεί. 

5.7. Αποθήκευση Ηλεκτρονικών Αρχείων Ψηφιακών 
Υπογραφών. 

5.7.1. Αρχεία Ηλεκτρονικού Ημερολογίου σε Ηλεκτρο¬ 
νικό Υπολογιστή 

5.7.1.1. Μετά την ολοκλήρωση της επιτυχούς μεταφο¬ 
ράς, τα ηλεκτρονικά αρχεία που έχουν αποθηκευθεί στον 
Η/Υ σε μόνιμο μαγνητικό ή οπτικό αποθηκευτικό μέσο, εί¬ 
ναι σε μορφή απλού αναγνώσιμου κειμένου ΕΛΟΤ-928. 

5.7.1.2. Το πρώτο εξ’ αυτών αποτελείτο αναλυτικό ηλε¬ 
κτρονικό αρχείο όλων των εκδοθέντων δελτίων της ημέ¬ 
ρας (από το προηγούμενο «Ζ»). Στον σχηματισμότης ονο¬ 
μασίας αυτού του αρχείου συμμετέχουν: α) ο 10-ψήφιος 
ή 11 -ψήφιος (τα 2 ή 3 γράμματα έγκρισης + τα 8 ψηφία 
του αριθμού παραγωγής χωρίς ενδιάμεσα κενά) αριθμός 
μητρώου του ΦΗΜ από τον οποίο έχει προέλθει β) ο 4-ψή- 
φιος αριθμός του αντίστοιχου Δελτίου Ημερήσιας Κίνη¬ 
σης «Ζ», γ) τα 6 ψηφία της ημερομηνίας δημιουργίας του 
(εγγραφήςτου) ως εξής: ΥΥΜΜΩΩ, όπου ΥΥείναι το έτος, 
ο μήνας ΜΜ και ΩΩ η ημέρα, δ) το σύμβολο της κάτω παύ¬ 
λας ( «_» υπάθΓεοοΓθ) ακολουθούμενο από το ενδεικτικό 
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λατινικό γράμμα «α» καθώς και το προέκταμα «.ΐχΐ» που 
υποδηλώνει το είδος του (απλό αναγνώσιμο ΕΛΟΤ-928). 

5.7.1.3. Το δεύτερο εξ’ αυτών αποτελείτο ηλεκτρονικό 
αρχείο ψηφιακής υπογραφής όλων των εκδοθέντων δελ¬ 
τίων της ημέρας. Στον σχηματισμό της ονομασίας αυτού 
του αρχείου συμμετέχουν: α) ο 10-ψήφιος ή 11 -ψήφιος 
(τα 2 ή 3 γράμματα έγκρισης + τα 8 ψηφία του αριθμού 
παραγωγής χωρίς ενδιάμεσα κενά) αριθμός μητρώου του 
ΦΗΜ από τον οποίο έχει προέλθει β) ο 4-ψήφιος αριθμός 
του αντίστοιχου Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης «Ζ», γ) τα 6 
ψηφία της ημερομηνίας δημιουργίας του (εγγραφής του) 
ως εξής: ΥΥΜΜϋϋ, όπου ΥΥ είναι το έτος, ο μήνας ΜΜ και 
ϋϋ η ημέρα, δ) το σύμβολο της κάτω παύλας («_» υηάθΐ*- 
5001*6) ακολουθούμενο από το ενδεικτικό λατινικό γράμ¬ 
μα «ό» καθώς και το προέκταμα «.1x1» που υποδηλώνει το 
είδος του (απλό αναγνώσιμο ΕΛΟΤ-928). 

5.7.1.4. Στο δεύτερο αυτό αρχείο αναγράφεται μόνον η 
αλληλουχία των 40 δεκαεξαδικών ΕΛΟΤ-928 χαρακτήρων 
της αντίστοιχης ψηφιακής υπογραφής (γίνεται χρήση μό¬ 
νον αριθμών και κεφαλαίων λατινικών χαρακτήρων Α...Ρ). 

5.7.1.5. Εναλλακτικά και εφ’ όσον το λογισμικό του λει¬ 
τουργικού συστήματος του Η/Υ δεν επιτρέπει διαχείριση 
ονομάτων αρχείων μεγάλου μήκους, είναι δυνατή η χρή¬ 
ση αντιστοίχων καταλόγων (άίι*θοίοπθ5) και υπο-καταλό- 
γων (5υό-άίι*θο1οπθ5) στη θέση των επιμέρους τμημάτων 
(π.χ. Αρ. Μητρώου ΦΤΜ, γράμματα έγκρισης, Α/Α «Ζ», 
κ.λ.π.) για την διάκριση του κάθε αρχείου. Στην περίπτω¬ 
ση αυτή θεωρείται ως όνο μα του κάθε αρχείου, το πλήρες 
όνομα αυτού (ΙυΙΙ ραΙΙι παπίθ). 

5.7.2. Χρήση συγκεκριμένης κωδικοποίησης - κωδικο- 
σελίδας. 

Για τον σχηματισμό της ηλεκτρονικής υπογραφής των 
ημερήσιων δεδομένων, ακολουθείται το πρότυπο της θέ¬ 
σης / σειράς των χαρακτήρων - συμβόλων, ΕΛΟΤ-928, 
ανεξάρτητα από την εσωτερική παράσταση εντός του 
ΦΗΜ, των εκτυπούμενων συμβόλων και χαρακτήρων. 

5.7.3. Ειδικοί χαρακτήρες - χαρακτήρες ελέγχου μορ¬ 
φοποίησης 

5.7.3.1. Στην περίπτωση που η εκτύπωση των δελτίων 
του ΦΗΜ περιλαμβάνει και ειδικούς χαρακτήρες μορφο¬ 
ποίησης κειμένου (π.χ. έντονης γραφής, διπλού ύψους, 
πλάτους, κλπ), τότε εφ’ όσον αυτοί δεν έχουν συμμετά- 
σχει στο σχηματισμό της ηλεκτρονικής υπογραφής, δεν 
αποστέλλονται. 

5.7.3.2. Αποστέλλονται όλοι ανεξαιρέτως οι χαρακτή¬ 
ρες και τα σύμβολα που έχουν «υπογράφει» ώστε να 
υπάρχει ταυτότητα χαρακτήρων και αριθμού γραμμών 
κειμένου. 

5.7.3.3. Δεν απαιτείται η εμφάνιση και η μορφοποίηση 
(έντονη γραφή, διπλό ύψος, στοίχιση κλπ) του κειμένου 
που αναφαίνεται (εκτυπώνεται) από το μόνιμα αποθηκευ- 
μένο σε Η/Υ αρχείο, να ταυτίζεται με αυτό των εκτυπού¬ 
μενων από τον ΦΗΜ δελτίων. 

5.7.3.4 Χρήση Γραφικών- Εικόνων. Στην περίπτωση που 
στην εκτύπωση των δελτίων του ΦΗΜ γίνεται χρήση δια¬ 
φημιστικών γραφικών και εικόνων, τότε για τον σχηματι¬ 
σμό της ηλεκτρονικής υπογραφής, τα δεδομένα της εικό¬ 
νας / γραφικού αντικαθίστανται από την ενδεικτική λέξη 
«[Εικόνα]», μέσα σε όρθιες αγκύλες. 

5.7.4. Υποχρέωση Διαφύλαξης των αποθηκευμένων σε 
Η/Υ Ηλεκτρονικών Αρχείων. 

5.7.4.1. Τα φυλασσόμενα αρχεία, (των αντιγράφων δελ¬ 
τίων και των αντιστοίχων Δελτίων Υπογραφής Ημερήσιων 


Δεδομένων) κάθε ημέρας, με αποκλειστική ευθύνη του 
κατόχου του ΦΗΜ και υπόχρεου στη φύλαξη, φυλάσσο¬ 
νται για όσο χρονικό διάστημα ορίζουν οι φορολογικές 
διατάξεις του Κ.Β.Σ., παραμένουν δε, άμεσα προσπελά¬ 
σιμα και αναγνώσιμα σε οποιαδήποτε απαίτηση των φο¬ 
ρολογικών αρχών και παρέχεται κάθε διευκόλυνση και 
εφόδιο (μέσα, αναγκαίος εξοπλισμός κλπ), για την μετα¬ 
φορά τους σε άλλο προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή 
και την διενέργεια σχετικών εκτυπώσεων και ελέγχων 
επαλήθευσης. 

5.7.4.2. Οποιαδήποτε απώλεια η αλλοίωση των αρχείων 
αυτών, επισύρει τις προβλεπόμενες από τις σχετικές δια- 
τάξειςτου Κ.Β.Σ., κυρώσεις. 

5.7.4.3. Η γνησιότητα της προέλευσης και η διατήρηση 
της ακεραιότητας του περιεχομένου καθώς και η αναγνω¬ 
σιμότητα των στοιχείων των αρχείων αυτών πρέπει να εξα¬ 
σφαλίζονται για όλη της διάρκεια της αποθήκευσής τους. 

5.8. Ανάγνωση Φορολογικής Μνήμης. 

5.8.1. Δελτίο Αναλυτικής Αναφοράς Φορολογικής Μνή¬ 

μης 

Η διαδικασία έκδοσης και η μορφή του δελτίου Αναλυ¬ 
τικής Αναφοράς Φορολογικής Μνήμης, είναι γενικά αυτή 
που προβλέπεται από τις παρούσες Τεχνικές Προδιαγρα¬ 
φές (§ 2.26.3.) και επιπλέον σε κάθε τμήμα ημερήσιων δε¬ 
δομένων (για κάθε «Ζ»), υποχρεωτικά εκτυπώνεται η συμ- 
βολοσειράτου αντίστοιχου ειδικού αριθμού της ηλεκτρο¬ 
νικής ψηφιακής «υπογραφής» δεδομένων ημέρας. 

5.8.2 Δελτίο Ανάγνωσης Ηλεκτρονικών Ψηφιακών Υπο¬ 
γραφών. 

5.8.2.1. Σε οποιαδήποτε στιγμή είναι δυνατή η εκτύπω¬ 
ση ειδικού Δελτίου Ανάγνωσης Ηλεκτρονικών Ψηφιακών 
Υπογραφών, οι οποίες είναι αποθηκευμένες στη φορολο¬ 
γική μνήμη, κατ’ επιλογή οποιοσδήποτε ημερολογιακής 
περιόδου (από ημερομηνία - έως ημερομηνία) και κατ’ 
επιλογή δύο διαφορετικών αριθμών Δελτίων Ημερήσιας 
Κίνησης «Ζ» (από «Ζ» σε «Ζ»). 

5.8.2.2. Κατά την εκτύπωση αυτή δε γίνεται καμία εγ¬ 
γραφή στη φορολογική μνήμη. Στο δελτίο αυτό, περιλαμ¬ 
βάνονται τα στοιχεία του κατόχου - χρήστη ΦΤΜ, η χαρα¬ 
κτηριστική ένδειξη «Δελτίο Ανάγνωσης Ηλεκτρονικών 
Ψηφιακών Υπογραφών», η ημερομηνία και η ώρα καθώς 
και ο Αρ. Μητρώου του ΦΗΜ. 

5.9. Βλάβες 

5.9.1. Βλάβη 0ΜΟ5 Ειύοι*. 

5.9.1.1 Οι ΦΗΜ που χρησιμοποιούν ηλεκτρονική απο¬ 
θήκευση εκδιδόμενων δελτίων, μετά την τυχόν εμφάνιση 
βλάβης 0Μ03 Ειύοι* και την διαχείρισή της όπως προβλέ- 
πεται από τις υφιστάμενες Τεχνικές Προδιαγραφές, υπο¬ 
χρεωτικά διαφυλάσσουν σε κάθε περίπτωση τους αντί¬ 
στοιχους αθροιστές Ποσών, Νομίμων Αποδείξεων, κ.λπ., 
από τα ημερήσια δεδομένα που αθροίζονται μέχρι εκείνη 
τη στιγμή στην Προσωρινή Μνήμη Ημερήσιας Αποθήκευ¬ 
σης Δελτίων, και συγκεκριμένα: 

1. Συνολικό Ποσό ΦΠΑ 1 ου Συντελεστή Α (4%) 

2. Συνολικό Ποσό ΦΠΑ 2ου Συντελεστή Β (8%) 

3. Συνολικό Ποσό ΦΠΑ 3ου Συντελεστή Γ (18%) 

4. Συνολικό Ποσό ΦΠΑ 4ου Συντελεστή Δ (36%) 

5. Σύνολο ΕσόδωνμεΦΠΑΑ+Β + Γ+Δ (4% + 8% + 18% 
+ 36%) 

6. Σύνολο Εσόδων Άνευ ΦΠΑ Ε (0%) 

7. Πλήθος Νομίμων Αποδείξεων Ημέρας 

8. Τυχόν άλλοι αθροιστές εκπτώσεων, ακυρώσεων, αλ¬ 
λαγών, επιστροφών, επεμβάσεων τεχνικού, κλπ. 
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5.9.1.2. Κατά την έκδοση του Δελτίου Ημερήσιας Κίνη¬ 
σης «Ζ» τα δεδομένα αυτά αναφαίνονται σε ιδιαίτερο δια- 
κριτό τμήμα στην αρχή του δελτίου αυτού, με την ένδειξη 
«ΔΙΑΦΥΛΑΓΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΒΛΑΒΩΝ 0Μ05 ΕΒΒΟΒ 
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΔΕΛΤΙΟ Ζ» και αθροίζονται 
ώστε να διαμορφώσουν τα αντίστοιχα τελικά σύνολα της 
ημέρας. 

5.9.2. Βλάβη Προσωρινής Μνήμης Ημερήσιας Αποθή¬ 
κευσης Δελτίων. 

5.9.2.1. Οποιαδήποτε περίπτωση βλάβης επικοινωνίας 
του ΦΗΜ με την Προσωρινή Μνήμη Ημερήσιας Αποθή¬ 
κευσης Δελτίων, έχει σαν αποτέλεσμα την άμεση διακοπή 
της λειτουργίας έκδοσης δελτίων του ΦΗΜ. 

5.9.2.2. Η Διακοπή της λειτουργίας σηματοδοτείται με 
σχετική ένδειξη σε οθόνη και προειδοποιητικό ηχητικό 
σήμα και συνοδεύεται από σχετικό δελτίο εκτύπωσης και 
αντίστοιχη εγγραφή στη φορολογική μνήμη με την ημε¬ 
ρομηνία και ώρα και την χαρακτηριστική ένδειξη «ΑΔΥ¬ 
ΝΑΜΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΗΜΕ¬ 
ΡΗΣΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΕΛΤΙΩΝ - ΒΛΑΒΗ». 

5.9.2.3. Η εκτύπωση του δελτίου αυτού δεν εγγράφεται 
στην Προσωρινή Μνήμη Ημερήσιας Αποθήκευσης Δελ¬ 
τίων. Ο ΦΗΜ επανέρχεται σε λειτουργία μόνον όταν απο¬ 
κατασταθεί η βλάβη αυτή. 

5.9.2.4. Στην ακραία περίπτωση που η ίδια η Προσωρινή 
Μνήμη Ημερήσιας Αποθήκευσης Δελτίων υποστεί βλάβη 
και δεν είναι δυνατή η ανάγνωση των στοιχείων / δελτίων 
που είναι αποθηκευμένα σ’ αυτή, συντάσσεται σχετική 
άρτια τεχνικά τεκμηριωμένη έκθεση από τον κατασκευα¬ 
στή / εισαγωγέα, αντίγραφο της οποίας εκτός από την αρ¬ 
μόδια ΔΟΥ, αποστέλλεται άμεσα και στην αρμόδια υπη¬ 
ρεσία του τμήματος ΦΤΜ & Σ της Δ/νσης ΚΒΣ, για άμεση 
ενημέρωση της Επιτροπής την ευθύνη της εξέτασης της 
συγκεκριμένης περίπτωσης και τα όσα διαλαμβάνονται σ’ 
αυτή. 

5.9.2.5. Για την αξιοπιστία της Προσωρινής Μνήμης 
Ημερήσιας Αποθήκευσης Δελτίων, η αδυναμία αναγνωσι¬ 
μότητας των περιεχομένων της περιορίζεται σε ποσοστό 
3%ο (τρία τοις χιλίοις) επί του συνόλου των διατεθεισών 
ΦΗΜ του ίδιου τύπου - μοντέλου. 

5.10. Πλήρωση Προσωρινής Μνήμης Ημερήσιας Απο¬ 
θήκευσης Δελτίων. 

5.10.1. Το λογισμικό του ΦΗΜ είναι σε θέση να ανιχνεύ- 
ει την περίπτωση όταν η Προσωρινή Μνήμη Ημερήσιας 
Αποθήκευσης Δελτίων πλησιάζει να γεμίσει. 

5.10.2. Για τον προσδιορισμό ότι επέρχεται πλήρωση 
της Προσωρινής Μνήμης Ημερήσιας Αποθήκευσης Δελ¬ 
τίων, υπολογίζεται συνεχώς - με την έκδοση κάθε δελτίου 
- ο μέσος χώρος που αντιστοιχεί σε κάθε αποθηκευμένο 
δελτίο, και ελέγχεται με τον εναπομείναντα ελεύθερο χώ¬ 
ρο της μνήμης αυτής. 

5.10.3. Εάν διαπιστωθεί ότι ο χώρος αυτός είναι μικρό¬ 
τερος από τον μέσο χώρο των δελτίων, το λογισμικό του 
ΦΗΜ ειδοποιεί για το γεγονός αυτό, τον χειριστή του 
ΦΗΜ με κατάλληλο μήνυμα σε οθόνη και σχετικό ηχητικό 
προειδοποιητικό μήνυμα. 

5.10.4. Εάν παρ’ όλ’ αυτά ο χειριστής προχωρήσει στην 
έκδοση οποιουδήποτε δελτίου, τότε: 

• α) εάν αυτό καταλαμβάνει μικρότερο από τον εναπο¬ 
μείναντα ελεύθερο χώρο της Προσωρινής Μνήμης Ημε¬ 
ρήσιας Αποθήκευσης Δελτίων, η έκδοση του δελτίου ολο¬ 
κληρώνεται κανονικά με την αντίστοιχη εγγραφή του στη 
μνήμη αυτή, και επαναλαμβάνεται η διαδικασία προσδιο¬ 


ρισμού επερχόμενης πλήρωσης μνήμης και οι σχετικές 
οπτικές και ηχητικές σημάνσεις όπως αναφέρεται στην 
προηγούμενη παράγραφο. 

• β) εάν ο ελεύθερος χώρος της Προσωρινής Μνήμης 
Ημερήσιας Αποθήκευσης Δελτίων που απομένει, είναι μι¬ 
κρότερος από αυτόν του υπό έκδοση δελτίου και επομέ¬ 
νως καθίσταται αδύνατη η εγγραφή του στη μνήμη αυτή, 
τότε αυτομάτως το λογισμικό του ΦΗΜ ακυρώνει την έκ¬ 
δοση του δελτίου αυτού και την εγγραφή του στην Προ¬ 
σωρινή Μνήμη Ημερήσιας Αποθήκευσης Δελτίων, ανα¬ 
γράφοντας την χαρακτηριστική φράση στο υπό έκδοση 
δελτίο: «ΔΙΑΚΟΠΗ - ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΛΟΓΩ 
ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΑΠΟ¬ 
ΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΕΛΤΙΩΝ ***ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΠΟΔΕΙ¬ 
ΞΗ***» και σηματοδοτεί το γεγονός αυτό στον χειριστή 
του ΦΗΜ με κατάλληλο μήνυμα στην οθόνη και σχετικό 
ηχητικό προειδοποιητικό μήνυμα. 

5.10.5.Οι λειτουργίες που επιτρέπονται σ’ αυτή την πε¬ 
ρίπτωση β), είναι μόνον: 

• η διαδικασία έκδοσης του Δελτίου Ημερήσιας Κίνη¬ 
σης «Ζ» 

• η διαδικασία έκδοσης του Δελτίου Υπογραφής Ημε¬ 
ρήσιων Δεδομένων, καθώς και 

• η μεταφορά των δεδομένων / δελτίων από την Προ¬ 
σωρινή Μνήμη Ημερήσιας Αποθήκευσης Δελτίων σε ηλε¬ 
κτρονικό μαγνητικό ή οπτικό αποθηκευτικό μέσο προσω¬ 
πικού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ), για μόνιμη αποθή¬ 
κευση και διαφύλαξη, όπως αναφέρεται στις σχετικές 
παραγράφους. 

5.11. Διαδικασία Ελέγχου Ακεραιότητας των αποθηκευ- 
μένων στοιχείων. 

5.11.1.0 ελεγχόμενος παρέχει και θέτει σε άμεση χρή¬ 
ση κάθε μέσο και εξοπλισμό για τη διενέργεια του ελέγ¬ 
χου από τα ελεγκτικά όργανα. 

5.11.2.0 έλεγχος περιλαμβάνει τα εξής: 

ί. Περιοδική ανάγνωση - εκτύπωση της Φορολογικής 
Μνήμης για την περίοδο (ή ημέρα) που θα ελεγχθεί και 
εντοπισμός των αντίστοιχων αναγραφομένων ψηφιακών 
υπογραφών ημέρας («Ζ»). Εναλλακτικά μπορεί να γίνεται 
έκδοση Δελτίου Ανάγνωσης Ηλεκτρονικών Ψηφιακών 
Υπογραφών. 

Ιί. Εντοπισμός και πρόσβαση στα συγκεκριμένα αρχεία 
που ζητείται να ελεγχθούν. 

ΙΝ. Εκτύπωση και ανάγνωση των αρχείων αυτών ανά 
ημέρα - «Ζ». 

ίν. Μεταφορά των αρχείων αυτών σε προσωπικό ηλε¬ 
κτρονικό υπολογιστή που θα υποδεικνύεται από τα ελε¬ 
γκτικά όργανα (ή που θα έχουν στην κατοχή τους). 

Ο ελεγχόμενος: 

• παραδίδει αντίγραφα των αρχείων που του ζητούνται 
για έλεγχο σε κατάλληλο μέσο (πχ δισκέτες, οπτικούς δί¬ 
σκους ΟΩ κλπ), 

• βεβαιώνει και αποδέχεται ότι είναι τα ίδια με αυτά που 
αναγνώσθηκαν και εκτυπώθηκαν στο προηγούμενο βήμα 
- ίϋ,. 

ν. Διενέργεια εκτέλεσης προγράμματος σε προσωπικό 
ηλεκτρονικό υπολογιστή που θα υποδειχθεί από τα ελε¬ 
γκτικά όργανα, για την δημιουργία ηλεκτρονικής ψηφια¬ 
κής υπογραφής με τον αλγόριθμο 8ΗΑ-1, επί των δεδο¬ 
μένων του ηλεκτρονικού αρχείου («._3.1χΙ») όλων των 

εκδοθέντων δελτίων της ημέρας («Ζ»). 

νί. Σύγκριση της μόλις δημιουργημένης ηλεκτρονικής 
ψηφιακής υπογραφής, με αυτήν που ήδη υπάρχει στο 
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αντίστοιχο ελεγχόμενο αρχείο («._ό.ΙχΙ»), αλλά και με 

αυτή που ήδη έχει εντοπισθεί από την περιοδική ανάγνω¬ 
ση - εκτύπωση της Φορολογικής μνήμης στο βήμα ί. 

6. Ηλεκτροπαροχικά Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μη¬ 
χανισμών 

Η παράγραφος αυτή δεν αφορά τους φορητούς ΦΗΜ, 
για τα ηλεκτροπαροχικά των οποίων, οι σχετικές απαιτή¬ 
σεις περιγράφονται στην αντίστοιχη (επόμενη) παράγρα¬ 
φο §7. 

6.1. Τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος 

6.1.1. Ο φορολογικός ηλεκτρονικός μηχανισμός (ΦΗΜ) 
είναι κατάλληλος να λειτουργεί σε μονοφασικό δίκτυο 
εναλλασσόμενου ρεύματος με τις ακόλουθες παραμέ¬ 
τρους: 

• Τάση 230ν ± 10%. 

• Συχνότητα 50Ηζ ± 5%. 

Η μόνωση των κυκλωμάτων 230ν είναι μεγαλύτερη των 
20ΜΩ ως προς τη γη, με εφαρμογή συνεχούς τάσεως 
500ν. 

6.1.2.0ι τροφοδοτικές διατάξεις περιλαμβάνονται στο 
βασικό εξοπλισμό του ΦΗΜ. Τατροφοδοτικά κυκλώματα 
είναι εξοπλισμένα με κατάλληλα φίλτρα καταπνίξεως πα¬ 
ρασίτων προς αποφυγή παρεμβολών από ραδιοσυχνότη¬ 
τες. 

6.1.3. Οι τροφοδοτικές διατάξεις εναρμονίζονται με 
τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς σε όλα τα σημεία τα 
οποία δεν αναφέρονται ειδικά στις παρούσες τεχνικές 
προδιαγραφές. 

6.1.4. Λαμβάνονται μέτρα ώστε να αποφεύγονται ηλε- 
κτρομαγνητικές παρεμβολές από την λειτουργία των 
ΦΗΜ (Μαίπε ίπΙθάΘΓθηοΘ, Βαάίαίθά ίηίθάθΓΘΠοθ). Οι συ¬ 
γκεκριμένες στάθμες δίνονται από τον κατασκευαστικό 
οίκο και επιβεβαιώνονται από την Επιτροπή. 

6.1.5. Ο ΦΗΜ, από πλευράς ασφάλειας, είναι κατα¬ 
σκευασμένος σύμφωνα μετά ισχύονταπρότυπα ΕΝ (Ευ- 
Γοροαπ ΝοΓπιε). 

6.2. Κατανάλωση ισχύος. 

Στα εγχειρίδια του ΦΗΜ αναγράφονται απαραιτήτωςτα 
μεγέθη της καταναλισκομένης ισχύος στις ακόλουθες πε¬ 
ριπτώσεις: 

• Όταν ο ΦΗΜ βρίσκεται σε κατάσταση ηρεμίας (θέση 
ΟΝ). 

• Όταν ο ΦΗΜ κάνει αριθμητικές πράξεις. 

• Όταν ο ΦΗΜ εκτυπώνει. 

6.3. Προστασία από υπερτάσεις 

6.3.1.0 ΦΗΜ προστατεύεται ικανοποιητικά από υψηλές 
τάσεις και ρεύματα που προέρχονται είτε από μεταβατικά 
φαινόμενα είτε από φορτία κεραυνών στο δίκτυο παρο¬ 
χής ηλεκτρικής ενέργειας. 

6.3.2. Για την έγκριση του τύπου του ΦΗΜ πληρούνται 
οι ακόλουθες απαιτήσεις: 

• Τιμή κορυφής υπερτάσεως στους αγωγούς τροφο¬ 
δοσίας, μέχρι 600ν. 

• Διάρκεια μετώπου υπερτάσεως = 1,2με ± 30%. 

• Διάρκεια ημίσεως εύρους υπερτάσεως = 50με ± 
20 %. 

• Σύνθετη αντίσταση εισόδου < 2Ω. 

6.3.3. Κατά τη διάρκεια των δοκιμών επαλήθευσης των 
πιο πάνω απαιτήσεων δεν επιτρέπεται κανένα σφάλμα 
στον ΦΗΜ. Ακόμη δεν επιτρέπεται λανθασμένη ένδειξη ή 
εκτύπωση. 

6.4. Ηλεκτροστατική προστασία 

6.4.1. Άμεση ηλεκτροστατική εκκένωση 


6.4.1.1. Ως άμεση ηλεκτροστατική εκκένωση ορίζεται η 
εκκένωση που δημιουργείται μεταξύ του ηλεκτροδίου εκ¬ 
κένωσης και του ΦΗΜ. 

6.4.1.2. Γιατην έγκριση του τύπου του ΦΗΜ διεξάγονται 
πειραματικές δοκιμές κάτω από τις ακόλουθες συνθήκες: 

• Τάση εκκένωσης: 4000ν. 

• Χωρητικότητα του πυκνωτή αποθηκεύσεως ενέργει¬ 
ας: 150ρΡ. 

• Αντίσταση εκφόρτισης: 330Ω. 

• Δυνατότητα δημιουργίας μεμονωμένων και αλλεπάλ¬ 
ληλων άμεσων εκκενώσεων, χωρίς όριο στον χρόνο μετα¬ 
ξύ δύο άμεσων εκκενώσεων. 

6.4.1.3. Πραγματοποιούνται τουλάχιστον 100 δοκιμα¬ 
στικές άμεσες ηλεκτροστατικές εκκενώσεις εξ εκάστης 
των δύο πολικοτήτων πάνω στα σημεία με τα οποία μπο¬ 
ρεί να έρχεται σε επαφή ο χειριστής του ΦΗΜ. Ο χρόνος 
μεταξύ δύο εκκενώσεων καθορίζεται ελεύθερα από τον 
φορέα που ενεργεί τις πειραματικές δοκιμές. 

6.4.2. Έμμεση ηλεκτροστατική εκκένωση 

6.4.2.1. Ως έμμεση ηλεκτροστατική εκκένωση ορίζεται 
η εκκένωση που δημιουργείται μεταξύ του ηλεκτροδίου 
εκκένωσης και διαφόρων σημείων που δεν ανήκουν στον 
ΦΗΜ. 

6.4.2.2. Για την έγκριση τουτύπουτου ΦΗΜ διεξάγονται 
πειραματικές δοκιμές κάτω από τις ακόλουθες συνθήκες: 

• Τάση εκκένωσης: 4000\Λ 

• Χωρητικότητα του πυκνωτή αποθηκεύσεως ενέργει¬ 
ας: 150ρΡ. 

• Αντίσταση εκφόρτισης: 330Ω. 

• Δυνατότητα δημιουργίας μεμονωμένων και αλλεπάλ¬ 
ληλων έμμεσων εκκενώσεων, χωρίς όριο στον χρόνο με¬ 
ταξύ δύο έμμεσων εκκενώσεων. 

6.4.2.3. Πραγματοποιούνται τουλάχιστον 100 δοκιμα¬ 
στικές έμμεσες ηλεκτροστατικές εκκενώσεις εξ εκάστης 
των δύο πολικοτήτων στο άμεσο μεταλλικό περιβάλλον 
του ΦΗΜ ή σε μεταλλική πλάκα τουλάχιστον ίση με τις δια¬ 
στάσεις του ΦΗΜ η οποία τοποθετείται κάτω απότονΦΗΜ 
και ενδιάμεσα τοποθετείται μονωτικό υλικό πάχους 1 πιπι. 

6.4.3. Τοξοειδής ηλεκτροστατική εκκένωση 

6.4.3.1. Ως τοξοειδής ηλεκτροστατική εκκένωση ορίζε¬ 
ται η εκκένωση που δημιουργείται διαμέσου στρώματος 
αέρος μεταξύ του ηλεκτροδίου εκκένωσης και διαφόρων 
σημείων του ΦΗΜ ή του περιβάλλοντος αυτού. 

6.4.3.2. Γ ιατην έγκριση του τύπου του ΦΗΜ διεξάγονται 
πειραματικές δοκιμές κάτω από τις ακόλουθες συνθήκες: 

• Τάση εκκένωσης: 4000\Λ 

• Χωρητικότητα του πυκνωτή αποθηκεύσεως ενέργει¬ 
ας: 150ρΡ. 

• Αντίσταση εκφόρτισης: 330Ω.- 

• Δυνατότητα δημιουργίας μεμονωμένων και αλλεπάλ¬ 
ληλων τοξοειδών ηλεκτροστατικών εκκενώσεων, χωρίς 
όριο στον χρόνο μεταξύ διαδοχικών εκκενώσεων. 

6.4.3.3. Πραγματοποιούνται τουλάχιστον 100 τοξοει¬ 
δείς ηλεκτροστατικές εκκενώσεις εξ εκάστης των δύο πο¬ 
λικοτήτων σε διάφορα σημεία του ΦΗΜ και ισάριθμες στο 
άμεσο μεταλλικό περιβάλλον της ή σε μεταλλική πλάκα 
τουλάχιστον ίση με τις διαστάσεις του ΦΗΜ και ενδιάμε¬ 
σα τοποθετείται μονωτικό υλικό πάχους 1 πιπι. 

6.4.4. Απαιτήσεις κατά τις δοκιμές ηλεκτροστατικών εκ¬ 
κενώσεων 

6.4.4.1. Βασική επιδίωξη κατά την διάρκεια των πειραματι¬ 
κών δοκιμών με ηλεκτροστατικές εκκενώσεις είναι η διαπί¬ 
στωση ότι μετά την επιβολή όλων των προδιαγραφόμενων 
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ηλεκτροστατικών εκκενώσεων δεν αλλοιώνονται τα ενταμι- 
ευμένα στις μνήμες δεδομένα και ο φορολογικός ηλεκτρονι¬ 
κός μηχανισμός λειτουργεί μετά από κάθε δοκιμή κανονικά. 

6.4.4.2. Κατά τη διάρκεια των τοξοειδών ηλεκτροστατι¬ 
κών εκκενώσεων δεν επιτρέπεται καμία λανθασμένη έν¬ 
δειξη στην οθόνη ούτε λανθασμένη εκτύπωση. 

6.4.4.3. Κατά τη διάρκεια - και μόνο τότε - των άμεσων 
και έμμεσων ηλεκτροστατικών εκκενώσεων επιτρέπεται 
ενδεχόμενη λανθασμένη ένδειξη στην οθόνη ή λανθα¬ 
σμένη εκτύπωση. 


6.5. Συνθήκες περιβάλλοντος 

6.5.1.0 ΦΗΜ λειτουργεί απρόσκοπτα κάτω απότις ακό¬ 
λουθες συνθήκες περιβάλλοντος: 

• Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 0°Θέως +45°Θ . 

• Σχετική υγρασία: 20% έως 80%. 

6.5.2. Για την έγκριση του τύπου του ΦΗΜ πραγματο¬ 
ποιούνται πειραματικές δοκιμές σε τρεις διαφορετικές 
περιβαλλοντικές καταστάσεις κατά τις οποίες ο εξεταζό¬ 
μενος ΦΗΜ δεν πρέπει να παρουσιάσει καμία ανωμαλία 
στη λειτουργία, ενταμίευση δεδομένων, φωτεινή ένδειξη, 
εκτύπωση κ.λπ., σύμφωνα με το ακόλουθο διάγραμμα: 
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΛΙΜΑI: ΧΡΟΝΟΙ ( 

6.5.3. Η εκκίνηση της διαδοχής των δοκιμών γίνεται με 
την τοποθέτηση του ΦΗΜ στο θάλαμο δοκιμών κάτω από 
τις ακόλουθες συνθήκες εκκίνησης: 

• Θερμοκρασία +10οΘ ±2οΘ 

• Σχετική υγρασία 50% ± 5% και 

• Τροφοδότηση με την ονομαστική τάση λειτουργίας, 
δηλαδή 230ν. 

6.5.4. Στη συνέχεια δημιουργείται στο θάλαμο δοκιμών 
η επιθυμητή περιβαλλοντική κατάσταση όπως προσδιορί¬ 
ζεται σε κάθε δοκιμή, και για όσο χρόνο προβλέπεται σε 
κάθε δοκιμή. Ο χρόνος διάρκειας μετράει από το σημείο 
εκείνο που πληρούνται οι συνθήκες. 

6.5.5. Συνθήκες πρώτης περιβαλλοντικής δοκιμής 

• Θερμοκρασία δοκιμής: 0°Θ ± 1°Θ 

• Σχετική υγρασία: 50% ±5%. 



--- = 1*1 I 

• Διάρκεια δοκιμής: 2 ώρες. 

• Τάση τροφοδότησης αυξημένη κατά 10% της ονομα¬ 
στικής τιμής για μία ώρα και μειωμένη κατά 10% της ονο¬ 
μαστικής τιμής για άλλη μία ώρα. 

6.5.6. Συνθήκες δεύτερης περιβαλλοντικής δοκιμής 

• Θερμοκρασία δοκιμής: 45°Θ ± 2°Θ 

• Σχετική υγρασία: 20% ± 5%. 

• Διάρκεια δοκιμής: 2 ώρες. 

• Τάση τροφοδότησης αυξημένη κατά 10% της ονομα¬ 
στικής τιμής για μία ώρα και μειωμένη κατά 10% της ονο¬ 
μαστικής τιμής για άλλη μία ώρα. 

6.5.7. Συνθήκες τρίτης περιβαλλοντικής δοκιμής 

• Θερμοκρασία δοκιμής: 45°Θ ± 2°Θ 

• Σχετική υγρασία: 80% ± 5%. 

• Διάρκεια δοκιμής: 2 ώρες. 
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• Τάση τροφοδότησης αυξημένη κατά 10% της ονομα¬ 
στικής τιμής για μία ώρα και μειωμένη κατά 10% της ονο¬ 
μαστικής τιμής για άλλη μία ώρα. 

6.5.8. Απαιτήσεις κατά τις περιβαλλοντικές δοκιμές. 

6.5.8.1. Μετά το τέλος κάθε δοκιμής ελέγχονται όλες οι 
λειτουργικές παράμετροι, όπως σωστή ενταμίευση των 
δεδομένων στη φορολογική μνήμη, στη μνήμη προγραμ¬ 
μάτων και στη μνήμη εργασίας. Επίσης ελέγχονται όλες 
οι υπόλοιπες λειτουργίες της ταμειακής μηχανής όπως 
σωστή φωτεινή ένδειξη, σωστή εκτύπωση, σωστή λει¬ 
τουργία του μικροεπεξεργαστή, κ.λπ. 

6.5.8.2. Μετά το τέλος της τρίτης δοκιμής ο ΦΗΜ τίθε¬ 
ται σε λειτουργία με την ονομαστική τάση 230ν και συ¬ 
χνότητα τροφοδοσίας ίση με 50Ηζ +5% και εκδίδονται 
πέντε δελτία με απαιτήσεις ενός δελτίου ημερήσιας κίνη¬ 
σης «Ζ». Στη συνέχεια η συχνότητα τροφοδοσίας γίνεται 
50 Ηζ -5% και εκτυπώνονται άλλες πέντε αποδείξεις όπως 
προηγουμένως. 

6.5.8.3. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να παρου- 
σιασθεί ανωμαλία στην ενταμίευση δεδομένων, στην έν¬ 
δειξη στην οθόνη, στην εκτύπωση και γενικότερα στη λει¬ 
τουργία του ΦΗΜ, των υποσυστημάτων ή των δομικών 
στοιχείων του. 

6.5.8.4. Η αξιοπιστία ΜΤΒΡ (μέσος χρόνος μεταξύ βλα¬ 
βών) του ΦΗΜ δεν επιτρέπεται να μειωθεί από τις συνθή¬ 
κες περιβάλλοντος που προδιαγράφονται στις προανα- 
φερόμενες δοκιμές. 

7. Ηλεκτροπαροχικά Φορητών Φορολογικών Ηλεκτρο¬ 
νικών Μηχανισμών 

Η παράγραφος αυτή (7) αφορά αποκλειστικά τις ηλε- 
κτροπαροχικές απαιτήσεις των Φορητών ΦΗΜ. 

7.1. Τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος 

Η ηλεκτρική ενέργεια για τη λειτουργία του φορητού 
ΦΗΜ εξασφαλίζεται ή από ενσωματωμένη μπαταρία ή 
από εξωτερική πηγή σταθερού ρεύματος (12 Vή 24 V ϋΟ). 
Για τους φορητούς ΦΗΜ οι οποίοι προορίζονται να λει¬ 
τουργούν σε ανοικτούς χώρους, χωρίς ύπαρξη μόνιμης 
και σταθερής σύνδεσης σε εξωτερική πηγή τροφοδο¬ 
σίας, είναι υποχρεωτική η ύπαρξη ενσωματωμένης μπα¬ 
ταρίας. 

7.1.1. Μπαταρία ενσωματωμένη στον φορητό ΦΗΜ 

7.1.1.1. Η ενσωματωμένη στον ΦΗΜ μπαταρία είναι 
επαναφορτιζόμενη, με μέγιστη τάση 24ν ΘΘ, η οποία εί¬ 
ναι σε θέση να παρέχει ενέργεια αρκετή για έκδοση 480 
δελτίων των 15 γραμμών με 16 χαρακτήρες ανά γραμμή 
το καθένα, σε διάστημα οκτώ ωρών. 

7.1.1.2. Ο φορητός ΦΗΜ διαθέτει ειδικό όργανο που 
προειδοποιεί για την επόμενη εξασθένηση της μπαταρίας 
αυτής. 

7.1.1.3. Το όργανο αυτό παράγει οπτικό ή / και ακουστι¬ 
κό σήμα, όταν η μπαταρία ευρίσκεται κοντά στην εξασθέ¬ 


νηση: η υπόλοιπη ενέργεια εξασφαλίζει την έκδοση του¬ 
λάχιστον 120 δελτίων των 15 γραμμών με 16 χαρακτήρες 
ανά γραμμή το καθένα. 

7.1.2 Εξωτερική πηγή 12 ή 24 V ΘΘ φορητού ΦΗΜ. 

Ο φορητός ΦΗΜ διαθέτει κατάλληλη είσοδο έτσι ώστε 
να λειτουργεί με λήψη από εξωτερική πηγή 12 ή 24 V ΘΘ. 

7.2 Συνθήκες κανονικής λειτουργίας 

7.2.1. Πέραν από κάθε άλλη δοκιμή που η Επιτροπή κρί¬ 
νει αναγκαία, πραγματοποιούνται δοκιμές με στόχο να 
επιβεβαιώσουν την κανονική λειτουργία κάτω από τις 
συνθήκες που αναφέρονται στη συνέχεια. 

7.2.1.1 Θερμοκρασία 

7.2.1.1.1 Στο διάστημα από 0°Θ έως + 48°Θ αναφερό- 
μενο, επίσης, στην ετικέτα του φορητού ΦΗΜ και στο βι¬ 
βλιάριο συντήρησης - επισκευών που συνοδεύει τον φο¬ 
ρητό ΦΗΜ. 

7.2.1.1.2 Στην ετικέτα του φορητού ΦΗΜ και στο βι¬ 
βλιάριο συντήρησης - επισκευών που τον συνοδεύει, ανα- 
φέρεται υποχρεωτικά το θερμοκρασιακό πεδίο στο οποίο 
μπορεί να βρεθεί ο φορητός ΦΗΜ χωρίς οποιεσδήποτε 
επιδράσεις στη φυσιολογική της λειτουργία. Το θερμο- 
κρασιακό αυτό διάστημα περιέχει οπωσδήποτε το διά¬ 
στημα που ορίζεται ως περιοχή οριακών θερμοκρασιών 
κανονικής λειτουργίας του φορητού ΦΗΜ [11,12], 

7.2.1.2 Σχετική υγρασία 

Στο διάστημα από 20% έως 90%. 

7.3. Λειτουργική καταλληλότητα μπαταρίας 

Για τη μπαταρία της §7.1.1 πιστοποιείται η λειτουργική 
καταλληλότητάτης, καθώς και εκείνη του αισθητήρα ανα¬ 
γνώρισης της εξασθένησής της, σχετικά με τις περιγρα- 
φείσες δυνατότητες έκδοσης δελτίων σε διάφορες συν¬ 
θήκες θερμοκρασίας εντός της περιοχής [ 0 °Θ, + 48 °Θ] 
και με τη σηματοδοσία που προβλέπεται. 

7.4. Τεχνικοί έλεγχοι 

7.4.1 Γενικά 

7.4.1.1. Για την εκτίμηση της συμπεριφοράς των φορη¬ 
τών ΦΗΜ κατά τις πειραματικές δοκιμές σύμφωνα με τις 
διατάξεις που αναφέρονται στις § 2.2.2. και § 7.1, εφαρ¬ 
μόζονται οι οδηγίες που περιγράφονται στις επόμενες 
παραγράφους, συμπληρούμενες και σε συμφωνία για 
όλα όσα δεν προβλέπονται ρητά, με εκείνες που έχουν κα¬ 
θοριστεί για τους μη φορητούς ΦΗΜ που λειτουργούν 
υπό τάση 230\/ ΑΘ, 50Ηζ ± 5%. 

7.4.2. Θερμικοί κύκλοι. 

7.4.2.1. Ο φορητός ΦΗΜ υποβάλλεται στις συνθήκες, 
για τις οποίες γίνεται αναφορά στην § 7.4.3. που ακολου¬ 
θεί, για μια συνεχή (αδιάκοπη) διαδοχή τριών τουλάχι¬ 
στον θερμικών κύκλων, ο καθένας των οποίων πραγματο¬ 
ποιείται σύμφωνα με το ακόλουθο γράφημα και τις συν¬ 
θήκες που περιγράφονται στη συνέχεια: 
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7.4.2.2. Ως περιοχή θερμοκρασιών κανονικής λειτουρ¬ 
γίας του φορητού ΦΗΜ ορίζεται το θερμοκρασιακό διά¬ 
στημα [11 -12], όπου 11=0°0, και 12= +48°Ω. Αφήνεται 
στη διακριτική ευχέρεια των κατασκευαστών να καθορί¬ 
σουν μία ευρύτερη περιοχή θερμοκρασιών κανονικής λει¬ 
τουργίας του φορητού ΦΗΜ, με την προϋπόθεση ότι θα 
ισχύουν οι σχέσεις 11> 0°Θ και12>+48°Θ, και ότι τα όρια 
του ως άνω θερμοκρασιακού διαστήματος θα αναφέρο- 
νται στην μεταλλική πινακίδα επί της οποίας αναγράφο¬ 
νται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του φορητού ΦΗΜ. 

7.4.2.3. Οι κατωτέρω οριζόμενες θερμοκρασίες, οι χα- 
ρακτηρίζουσες τα όρια των θερμικών κύκλων, αναφέρο- 
νται στον κλιματιζόμενο χώρο όπου εκτελείται η δοκιμή. 

7.4.2.4. Η ταχύτητα μεταβολής της θερμοκρασίας τόσο 
κατά την αύξηση όσο και κατά τη μείωσή της πρέπει να εί¬ 
ναι μικρότερη των 2°Ο το λεπτό. 

7.4.2.5. Οι οριακές θερμοκρασίες (ελάχιστη ΙΙ' και μέγι- 
στη 12') που πρέπει να επιτευχθούν σε κάθε θερμικό κύ¬ 
κλο, στις οποίες ο φορητός ΦΗΜ πρέπει να παραμείνει επί 
60 λεπτά, ταυτίζονται με 11 και 12 αντίστοιχα: 

11 = 11,12 = 12 . 

7.4.3. Συνθήκες για την εκτέλεση των θερμικών κύκλων 

7.4.3.1. Τάση τροφοδοσίας: 

Η ονομαστική τάση ή μια τιμή περιλαμβανόμενη στο 
ονομαστικό διάστημα της τάσεως. 

7.4.3.2. Κατά τη διάρκεια των θερμικών κύ κλων δεν πρέ¬ 
πει να υπάρχει σχηματισμός συμπυκνωμάτων. Ο φορητός 
ΦΗΜ πρέπει να είναι σε αυτόματη λειτουργία καθ’ όλο το 
διάστημα της θερμικής μεταβολής, με τρόπο που να εκδί¬ 
δει το ισοδύναμο ενός δελτίου κάθε 4 λεπτά. Κατά τη 
διάρκεια της δοκιμής δεν πρέπει να συμβούν διακοπές 
στην κανονική λειτουργία. Μετά τη δοκιμή ο φορητός 
ΦΗΜ πρέπει να λειτουργεί φυσιολογικά. 


7.5. Αδιαπερατότης 

7.5.1. Επιβεβαιώνεται η συμβατότητα με την προδια¬ 
γραφή ΙΕΘ 70-1, επίπεδο προστασίας ΙΡ XI, στις ακόλου¬ 
θες καταστάσεις: 

α) Ο φορητός ΦΗΜ υποβάλλεται σε δοκιμή σε κατά¬ 
σταση μη λειτουργίας και σε καταστάσεις έκδοσης δελτί¬ 
ου. 

β) Σύμφωνα με τις συνθήκες λειτουργίας προβλεπόμε- 
νες από τον κατασκευαστή. Μετά τη δοκιμή ο φορητός 
ΦΗΜ πρέπει να λειτουργεί κανονικά. 

7.5.2. Δεν είναι υποχρεωτική η συμβατότητα αδιαπερα- 
τότητας της προηγούμενης παραγράφου, για τους μόνι¬ 
μα εποχούμενους φορητούς ΦΗΜ (π.χ. ΑΔΗΜΕ Ταξιμέ¬ 
τρων). 

7.6. Διαταραχές. 

Επιβεβαιώνεται η συμβατότητα με την προδιαγραφή 
ΙΕΟ 801-4 αναφορικά με επιβολή διαταραχών πάνω στα 
καλώδια τροφοδοσίας, υπό 0,5 Κ\/ και χωρητική σύζευξη. 

7.7. Έλεγχος των χαρακτηριστικών της μπαταρίας 

7.7.1. Μπαταρία καινούρια και φορτισμένη όπως χορη¬ 
γείται από τον κατασκευαστή. 

7.7.1.1. Συνθήκες δοκιμής: 

• Θερμοκρασία περιβάλλοντος. 

• Έκδοση ενός δελτίου το λεπτό με 15 γραμμές και 16 
χαρακτήρες. 

7.7.1.2. Θεωρείται ότι η δοκιμή έχει περατωθεί επιτυ- 
χώς αν εκδοθούν σωστά τουλάχιστον 480 δελτία. 

7.7.2. Μπαταρία σε κατάσταση εκφορτίσεως (με αντί¬ 
στοιχη εμφάνιση του σήματος εξασθενήσεως) 

7.7.2.1. Η δοκιμή πραγματοποιείται εκφορτίζοντας την 
μπαταρία με την προβλεπόμενη από τον κατασκευαστή 
μέθοδο, μέχρι τη σηματοδότηση της επόμενης εξάντλη¬ 
σης. 
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7.7.2.2. Κατόπιν δίδεται εντολή για την εκτύπωση ενός 
δελτίου με τις γραμμές και τους χαρακτήρες, που ανα¬ 
φέρθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο, κάθε 4 λεπτά 
για τουλάχιστον 8 ώρες (120 δελτία). 

7.7.3. Επιβεβαιώνεται η κανονική λειτουργία του φορη¬ 
τού ΦΗΜ στο διάστηματάσεως (90%...120%της ονομα¬ 
στικής τάσης) ή γενικότερα, στο δηλούμενο διάστημα 
απότον κατασκευαστή, και για τις δύο μπαταρίες, επαλη- 
θεύοντας την κατοχή των λοιπών δηλωθέντων λειτουργι¬ 
κών χαρακτηριστικών και εφαρμόζοντας εν προκειμένω 
την προδιαγραφή ΙΕΟ 74-2/§1.2.8.4, με στόχο τη διαφύ¬ 
λαξη του αναλλοίωτου των φορολογικών στοιχείων. 

7.8. Ηλεκτροστατικές εκκενώσεις. 

Εφόσον ο φορητός ΦΗΜ δε διαθέτει γείωση πραγμα¬ 
τοποιούνται μόνον οι έμμεσες ηλεκτροστατικές εκκενώ¬ 
σεις στο επίπεδο αναφοράς. 

8. Προστασία από ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία υψη¬ 
λής συχνότητας. 

Ο ΦΗΜ ελέγχεται ώστε να λειτουργεί απρόσκοπτα πα¬ 
ρουσία ραδιοκυμάτων στη ζώνη συχνοτήτων 27 ΜΗζ έως 
1800 ΜΗζ, όταν σε απόσταση 30οπι ευρίσκεται ομοιοκα- 
τευθυντικώς ακτινοβολούσα πηγή ισχύος μέχρι 2\Λ/. 

9. Φορολογικοί Ηλεκτρονικοί Μηχανισμοί με λογισμικό 
Εστιατορίου, διαχείρισης «ανοικτών τραπέζιών». Ειδικές 
απαιτήσεις και λειτουργικά χαρακτηριστικά. 

Πέραν των λοιπών τεχνικών και λειτουργικών τεχνικών 
προδιαγραφών που αφορούν όλους τους Φορολογικούς 
Ηλεκτρονικούς Μηχανισμούς στις παρούσες τεχνικές 
προδιαγραφές, οι επόμενες παράγραφοι, συμπληρώνουν 
ή εξειδικεύουν ανάλογα με την περίπτωση, τις απαιτήσεις 
για τους φορολογικούς ηλεκτρονικούς μηχανισμούς οι 
οποίοι είναι εφοδιασμένοι με λογισμικό Εστιατορίου και 
λειτουργούν αποκλειστικά σε καταστήματα εστιάσεως. 

9.1. Γενικά 

9.1.1. Για την παρακολούθηση των "ανοικτών” τραπέ¬ 
ζιών σε καταστήματα εστιάσεως είναι δυνατόν οι ΦΗΜ να 
έχουν εφοδιασθεί με ειδικό λογισμικό διαχείρισης ανοι¬ 
κτών λογαριασμών. 

9.1.2. Για το σκοπό αυτό, κατά την εκτέλεση κάθε μιας 
παραγγελίας εκδίδονται ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ και 
παραδίδονται στον πελάτη σε κάθε σερβίρισμα. 

9.1.3. Γιατο κλείσιμο ανοικτού λογαριασμού, εκδίδεται 
ΤΕΛΙΚΗ ΝΟΜΙΜΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ. 

9.1.4. Δεν επιτρέπεται στις ΦΤΜ που λειτουργούν με 
πρόγραμμα εστιατορίου η έκδοση απλής νόμιμης από¬ 
δειξης. Υποχρεωτικά η συναλλαγή περιλαμβάνει το 
άνοιγμα λογαριασμού τραπεζιού με την έκδοση ενός του¬ 
λάχιστον δελτίου με την χαρακτηριστική ένδειξη «Προ¬ 
σωρινή Απόδειξη - Ακολουθεί Νόμιμη» και έπεταιτο κλεί¬ 
σιμο του λογαριασμού - τραπεζιού με την έκδοση του δελ¬ 
τίου της «Τελικής Νόμιμης Απόδειξης». 

9.1.5. Η παραπάνω διαδικασία είναι δυνατόν να γίνεται 
σε μια κίνηση χειρισμού που περιλαμβάνει την συνεχόμε¬ 
νη έκδοση 2 δελτίων («Προσωρινή Απόδειξη - Ακολουθεί 
Νόμιμη» και «Τελική Νόμιμη Απόδειξη»), στις περιπτώσεις 
που τα πωλούμενα προϊόντα δεν καταναλώνονται στους 
χώρους του καταστήματος του εστιατορίου. 

9.1.6. Η επιστροφή / ακύρωση σερβιρισθέντων ειδών εί¬ 
ναι επιτρεπτή σε ΦΗΜ που χρησιμοποιούνται σε κατα¬ 
στήματα εστιάσεως και διαθέτουν πρόγραμμα εστιατορί¬ 
ου, ενεργοποιείται δε, με κατάλληλο χειρισμό, π.χ. με ει¬ 
δικό πλήκτρο «επιστροφών» το οποίο διαθέτει για το 
σκοπό αυτό ο ΦΗΜ. 


9.1.7. Στις Επιστροφές, στα προγράμματα Εστιατορίου 
δεν επιτρέπεται η επιστροφή αξίας μεγαλύτερης από αυ¬ 
τήν που έχει ήδη σερβιριστεί. 

9.1.8. Δεν επιτρέπεται με κανέναν τρόπο η πώληση ή η 
μεταβίβαση ΦΗΜ εφοδιασμένων με λογισμικό εστιατορί¬ 
ου σε καταστήματα μη εστιάσεως. 

9.2. Έκδοση δελτίων Προσωρινών Αποδείξεων σε ΦΗΜ 
με πρόγραμμα Εστιατορίου 

9.2.1. Στην προσωρινή απόδειξη περιέχονται ανάμεσα 
στις χαρακτηριστικές φράσεις «ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ 
ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ» και στο τέλος «ΛΗΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟ¬ 
ΔΕΙΞΗΣ - ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΕΛΙΚΗ ΝΟΜΙΜΗ», ευανάγνωστα 
τα ακόλουθα στοιχεία: 

1. Επώνυμο, Όνομα και πατρώνυμο ή επωνυμία επιτη- 
δευματία ή επιχείρησης 

2. Διεύθυνση. 

3. Επάγγελμα-Δραστηριότητα 

4. ΑΦΜ και 

5. ΔΟΥ στην οποία υπάγεται ο κάτοχος - χρήστης του 
ΦΗΜ. 

6. Αριθμός Φορολογικού Μηχανισμού για την αναγνώ¬ 
ρισή του, στην περίπτωση που στο ίδιο κατάστημα υπάρ¬ 
χουν περισσότεροι από έναν φορολογικοί μηχανισμοί. 

7. Ημερήσιος αύξων αριθμός νόμιμης απόδειξης εσό¬ 
δου 

8. Ημερομηνία και ώρα έκδοσης της απόδειξης 

9. Οι λεπτομέρειες της συναλλαγής όπως προβλέπο- 
νται από τις ισχύουσες διατάξεις του ΚΒΣ. 

10. Μια τουλάχιστον γραμμή για κάθε είδος στην οποία 
αναγράφεται η ονομασία του είδους και όπου απαιτείται 
και η αξία και η ποσότητα του είδους 

11.0 αντίστοιχος συντελεστής ΦΠΑ αριθμητικά π.χ. 
4%. 8%, 18%, 36% ή 0%, στο δεξιό μέρος της αξίας του εί¬ 
δους 

12. Ο αριθμός του τραπεζιού. 

13. Ο αύξων αριθμός της παραγγελίας - σερβιρίσματος 
του συγκεκριμένου τραπεζιού. 

14. Αριθμός Μητρώου του Φορολογικού Μηχανισμού 

9.2.2. Στις αποδείξεις αυτές ΔΕΝ αναφέρονται σε καμία 
περίπτωση οι συνολικές αξίες των ειδών, είτε του τρέχο¬ 
ντος σερβιρίσματος, είτε των προηγουμένων (από μετα¬ 
φορά). Για το λόγο αυτό, οι ΦΗΜ που είναι εφοδιασμένοι 
με πρόγραμμα εστιατορίου, δεν υποστηρίζουν τη λει¬ 
τουργία «ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ». 

9.2.3. Σε περίπτωση επιστροφής κάποιου είδους, ανα¬ 
γράφεται πρώτα η ένδειξη ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ / ΑΚΥΡΩΣΗ και 
στη συνέχεια η ονομασία, ποσότητα, η αξία και ο συντε¬ 
λεστής ΦΠΑ του είδους αυτού. 

9.3. Έκδοση Τελικής Νόμιμης Απόδειξης σε ΦΗΜ με 
πρόγραμμα Εστιατορίου 

9.3.1. Στην Τελική Νόμιμη Απόδειξη αναφέρονται ανα¬ 
λυτικά τα είδη που καταναλώθηκαν και η συνολική τους 
αξία. 

9.3.2. Στην Τελική Νόμιμη Απόδειξη περιέχονται ανάμε¬ 
σα στις χαρακτηριστικές φράσεις «ΕΝΑΡΞΗ ΤΕΛΙΚΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ» και «ΛΗΞΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ 
ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ», ευανάγνωστα τα ακόλουθα στοιχεία: 

1. Επώνυμο, Όνομα και πατρώνυμο ή επωνυμία επιτη- 
δευματία ή επιχείρησης 

2. Διεύθυνση. 

3. Επάγγελμα-Δραστηριότητα 

4. ΑΦΜ 

5. ΔΟΥ στην οποία υπάγεται ο κάτοχος - χρήστηςτου ΦΗΜ. 
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6. Αριθμός Φορολογικού Μηχανισμού για την αναγνώ¬ 
ρισή του, στην περίπτωση που στο ίδιο κατάστημα υπάρ¬ 
χουν περισσότεροι από έναν φορολογικοί μηχανισμοί. 

7. Ημερήσιος αύξων αριθμός νόμιμης απόδειξης εσόδου 

8. Ημερομηνία και ώρα έκδοσης της απόδειξης 

9. Οι λεπτομέρειες της συναλλαγής όπως προβλέπο- 
νται από τις ισχύουσες διατάξεις του ΚΒΣ. 

10. Μια τουλάχιστον γραμμή για κάθε είδος στην οποία 
αναγράφεται η ονομασία του είδους και όπου απαιτείται 
και η αξία και η ποσότητα του είδους 

11.0 αντίστοιχος συντελεστής ΦΠΑ αριθμητικά π.χ. 
4%. 8%, 18%, 36% ή 0%, στο δεξιό μέρος της αξίας του εί¬ 
δους 

12. Το συνολικό ποσό της συναλλαγής. 

13. Ο αριθμός του τραπεζιού. 

14. Ο συνολικός αριθμός των παραγγελιών για το συ¬ 
γκεκριμένο τραπέζι. 

15. Αριθμός Μητρώου του Φορολογικού Μηχανισμού 

9.3.3. Οι εκπτώσεις, οι επιστροφές και οι αυξήσεις ανα¬ 
γράφονται υποχρεωτικά στην Τελική Νόμιμη Απόδειξη. 
Ειδικά το συνολικό ποσό των επιστροφών αναγράφεται 
διακεκριμένα ως πληροφοριακό στοιχείο. 

9.4. Αποτύπωση Επιστροφών σε ΦΗΜ εστιατορίου 

9.4.1. Στους ΦΗΜ που λειτουργούν με πρόγραμμα 
εστιατορίου, τα ημερήσια σύνολα αλλά και τα προοδευτι¬ 
κά - αθροιστικά των επιστροφών - ακυρώσεων παραγγε¬ 
λιών εμφανίζονται υποχρεωτικά στο Δελτίο Ημερήσιας 
Κίνησης «Ζ». Για το σκοπό αυτό τα ημερήσια συνολικά 
ακαθάριστα ποσά εσόδων των επιστροφών / ακυρώσεων 
σερβιρισθέντων ειδών, ενταμιεύονται στην φορολογική 
μνήμη με την διαδικασία έκδοσης του δελτίου «Ζ». 

9.4.2. Τα συνολικά - προοδευτικά ποσά των επιστρο- 
φών/ακυρώσεων παραγγελιών εμφανίζονται υποχρεωτι¬ 
κά στα δελτία Αναλυτικής και Συνοπτικής Αναφοράς πε¬ 
ριόδου περιεχομένου φορολογικής μνήμης. 

9.5. Έκδοση Δελτίου Αναφοράς Ανοικτών Τραπεζιών σε 
ΦΗΜ με πρόγραμμα Εστιατορίου. 

9.5.1. Σε όσους ΦΗΜ διαθέτουν και λειτουργούν με 
πρόγραμμα εστιατορίου, είναι υποχρεωτική ή δυνατότη¬ 
τα έκδοσης, οποτεδήποτε ζητηθεί, ειδικού δελτίου ανα¬ 
φοράς, το οποίο ονομάζεται «Αναφορά Ανοικτών Τραπέ¬ 
ζιών». 

9.5.2. Το δελτίο αυτό αποτελεί πληροφοριακό στοιχείο 
και ως εκ τούτου επ’ αυτού αναγράφεται η ένδειξη «Πα¬ 
ράνομη Απόδειξη». Στο δελτίο αυτό υποχρεωτικά ανα¬ 
γράφονται: 

1. Επώνυμο, Όνομα και πατρώνυμο ή επωνυμία επιτη- 
δευματία ή επιχείρησης 

2. Διεύθυνση. 

3. Επάγγελμα - Δραστηριότητα 

4. ΑΦΜ 

5. ΔΟΥ στην οποία υπάγεται ο κάτοχος - χρήστης του 
ΦΗΜ. 

6. Η χαρακτηριστική ένδειξη «Δελτίο Αναφοράς Ανοι¬ 
κτών Τραπέζιών» 

7. Αριθμός Φορολογικού Μηχανισμού για την αναγνώ¬ 
ρισή του, στην περίπτωση που στο ίδιο κατάστημα υπάρ¬ 
χουν περισσότεροι από έναν φορολογικοί μηχανισμοί. 

8. Ημερομηνία και ώρα έκδοσης της απόδειξης 

9. ανά «ανοικτό τραπέζι»: 

• ο αριθμός (κωδικός) του τραπεζιού 

• ο συνολικός αριθμός των προσωρινών αποδείξεων - 
σερβιρισμάτων στο τραπέζι 


• η συνολική αξία των σερβιρισθέντων ειδών στο τρα¬ 
πέζι 

• η συνολική αξία των τυχόν επιστροφών / ακυρώσεων 
από το τραπέζι 

• η συνολική απαίτηση του ποσού πληρωμής για το 
τραπέζι 

10. συνολικά (για άλατα «ανοικτάτραπέζια»): 

• ο συνολικός αριθμός των «ανοικτών τραπέζιών» 

• ο συνολικός αριθμός των προσωρινών αποδείξεων - 
σερβιρισμάτων 

• η συνολική αξία των σερβιρισθέντων ειδών 

• η συνολική αξία των τυχόν επιστροφών / ακυρώσεων 

• η συνολική απαίτηση του ποσού πληρωμής 

9.6. Διαχείριση Εισιτηρίου σε ΦΗΜ με πρόγραμμα 
εστιατορίου 

9.6.1. Όταν ο ΦΗΜ με πρόγραμμα εστιατορίου περι¬ 
λαμβάνει και δυνατότητα διαχείρισης εισιτηρίου, τότε αυ¬ 
τό λειτουργεί γενικά όπως αναφέρεται στη σχετική παρά¬ 
γραφο 2.27 στις παρούσες τεχνικές προδιαγραφές. Επι¬ 
πλέον στους ΦΗΜ που λειτουργούν με πρόγραμμα 
εστιατορίου ο αριθμός και η συνολική αξία των εισιτηρίων 
αναγράφονται στο δελτίο του 1ου σερβιρίσματος -πα¬ 
ραγγελίας σε «ανοικτό τραπέζι» (προσωρινής απόδει¬ 
ξης)· 

9.6.2. Στο τέλος η συνολική αξία των εισιτηρίων υπολο¬ 
γίζεται επιμεριστικά σε όλα τα καταναλωθέντα είδη και 
εμφανίζεται στο δελτίο «κλεισίματος του τραπεζιού» (τε¬ 
λικής νόμιμης απόδειξης), μαζί με τον συνολικό αριθμό 
των εισιτηρίωντου συγκεκριμένου τραπεζιού. 

10. Φορολογικές Ταμειακές Μηχανές (ΦΤΜ) και Φορο¬ 
λογικές Ταμειακές Μηχανές Αυξημένων Δυνατοτήτων 
(ΦΤΜ/ΑΔ). Κοινές απαιτήσεις καιτεχνικά-λειτουργικά χα¬ 
ρακτηριστικά. 

10.1 Γενικά 

Πέραν των λοιπών τεχνικών και λειτουργικών τεχνικών 
προδιαγραφών που αφορούν όλους τους Φορολογικούς 
Ηλεκτρονικούς Μηχανισμούς στις παρούσες τεχνικές 
προδιαγραφές, οι επόμενες παράγραφοι, συμπληρώ¬ 
νουν ή εξειδικεύουν ανάλογα με την περίπτωση, τις απαι¬ 
τήσεις για τους φορολογικούς ηλεκτρονικούς μηχανι¬ 
σμούς οι οποίοι εμπίπτουν στην κατηγορία των Φορολο¬ 
γικών Ταμειακών Μηχανών - ΦΤΜ αλλά και των 
Φορολογικών Ταμειακών Μηχανών Αυξημένων Δυνατο¬ 
τήτων - ΦΤΜ/ΑΔ. 

10.2. Οθόνες 

10.2.1. Η ΦΤΜ (ή η ΦΤΜ/ΑΔ) φέρει δύο οθόνες. Η μία εί¬ 
ναι στραμμένη προς τον πελάτη και η άλλη προς το χειρι¬ 
στή. Η ΦΤΜ εξασφαλίζει σε κάθε περίπτωση την ταυτό¬ 
σημη ένδειξη - τουλάχιστον ως προς την αξία της συναλ¬ 
λαγής - και στις δύο οθόνες. 

10.2.2. Οι οθόνες είναι σχεδιασμένες με τις τελευταίες 
εργονομικές απαιτήσεις και είναι εναρμονισμένες με τις 
εκάστοτε ισχύουσες προδιαγραφές προστασίας από την 
ακτινοβολία. 

10.2.3. Η επιφάνεια των οθονών είναι αντιανακλαστική 
και αντιθαμβωτική. Το χρώμα των χαρακτήρων είναι τέ¬ 
τοιο ώστε να εξασφαλίζεται η άνετη ανάγνωση των αριθ¬ 
μών ή συμβόλων. Οι διαστάσεις των χαρακτήρων είναι 
τουλάχιστον 7 πιπι ύψος χ 3,3πιπι πλάτος. 

10.2.4. Οι οθόνες έχουν το μέγεθος που απαιτείται για 
να εμφανίζονται ποσά με ακέραιο τμήμα τουλάχιστον 6 
ψηφίων χωρισμένο σετριψήφιατμήματα, ξεκινώντας από 
τα λιγότερα σημαντικά σε αξία ψηφία, και δεκαδικό μέρος 
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με τουλάχιστον 2 δεκαδικά ψηφία, τα οποία διαχωρίζο¬ 
νται από το ακέραιο μέρος με υποδιαστολή (κόμμα). Οι 
οθόνες, έχουν τη δυνατότητα παράστασης τουλάχιστον 
του αριθμού 99.999,99 για την επί μέρους αξία κάθε εί¬ 
δους και τουλάχιστον του αριθμού 999.999,99 στο σύνο¬ 
λο, κατά την έκδοση μιας απόδειξης. 

10.3. Πληκτρολόγιο 

10.3.1. Το πληκτρολόγιο ως σύνολο αποτελεί ενιαίο 
υποσύστημα της ΦΤΜ (ή της ΦΤΜ/ΑΔ). 

10.3.2. Το πληκτρολόγιο της ΦΤΜ (ή της ΦΤΜ/ΑΔ) είναι 
σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε το σχήμα και οι δια¬ 
στάσεις των πλήκτρων καθώς και οι μεταξύ τους αποστά¬ 
σεις να είναι σύμφωνες με τις τελευταίες εργονομικές 
προδιαγραφές και διεθνείς συστάσεις, ώστε να εξασφα¬ 
λίζεται για τον χειριστή της ΦΤΜ (ή της ΦΤΜ/ΑΔ) ο πλέον 
άνετος και αποδοτικός χειρισμός. Συγκεκριμένα: 

• Κατά το πάτημα των πλήκτρων γίνεται κατάπνιξη των 
παρασιτικών παλμών. 

• Διαθέτουν πλήκτρα διάφορων χρωμάτων ή και δια¬ 
στάσεων ανάλογα με τη λειτουργική ιδιότητα που εκτε- 
λούν. 

• Οι επιγραφές των πλήκτρων είναι Ελληνικές. 

10.3.3. Κάθε πλήκτρο λειτουργεί αυτόνομα. Ενδεχόμε¬ 
νη και άλλη λειτουργία πλήκτρου ή συνδυαστική λειτουρ¬ 
γία πλήκτρων περιγράφεται πλήρως στο εγχειρίδιο χρή¬ 
σης, δεν αναιρεί τους κανόνες λειτουργίας της ταμειακής 
μηχανής και δεν παρακάμπτει το σύστημα ασφαλείας των 
φορολογικών δεδομένων. 

10.3.4. Πλήκτρο Αλλαγής είδους 

Για την αλλαγή είδους η ΦΤΜ (ή η ΦΤΜ/ΑΔ) διαθέτει ει¬ 
δικό πλήκτρο «αλλαγών» το οποίο και χρησιμοποιείται 
στην συγκεκριμένη περίπτωση. 

10.3.5. Πλήκτρα Ανάληψης έναντι και Είσπραξης έναντι 

Η ΦΤΜ (ή η ΦΤΜ/ΑΔ) φέρει ειδικό πλήκτρο για τις περι¬ 
πτώσεις ανάληψης από τον χειριστή χρημάτων από το τα¬ 
μείο έναντι και αντίστοιχα για τις περίπτωσης είσπραξης 
χρημάτων από τον χειριστή έναντι (περίπτωση εισαγωγής 
στο ταμείο χρημάτων που δεν προέρχονται από πωλήσεις 
προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών). 

10.4. Πρόσθετες λειτουργικές δυνατότητες 

Η ΦΤΜ (ή η ΦΤΜ/ΑΔ) πέρα από τα χαρακτηριστικά και 
τις δυνατότητες που αναφέρθηκαν μπορεί να χρησιμο¬ 
ποιηθεί και ως υπολογιστική μηχανή μέσω ειδικών πλή¬ 
κτρων για επιπλέον λειτουργικές ανάγκες (πολλαπλα¬ 
σιασμός για τον προσδιορισμό του συνολικού ποσού πε¬ 
ρισσότερων ειδών του τμήματος, προσδιορισμός 
ρέστων στον πελάτη κ.λπ.). Κάθε λειτουργία που ενερ¬ 
γοποιείται από πλήκτρο ή συνδυασμό πλήκτρων περι- 
γράφεται πλήρως και αναλυτικά στο εγχειρίδιο χρήσης 
και ελέγχεται κατά τον έλεγχο του δείγματος από την 
Επιτροπή. 

11. Φορολογικές Ταμειακές Μηχανές (ΦΤΜ). Ειδικές 
απαιτήσεις και τεχνικά - λειτουργικά χαρακτηριστικά. 

11.1 Γ ενικά 

Πέραν των λοιπών τεχνικών και λειτουργικών τεχνικών 
προδιαγραφών που αφορούν όλους τους Φορολογικούς 
Ηλεκτρονικούς Μηχανισμούς και τα αναφερόμενα στην 
προηγούμενη παράγραφο § 10 στις παρούσες τεχνικές 
προδιαγραφές, οι επόμενες παράγραφοι, συμπληρώ¬ 
νουν ή εξειδικεύουν ανάλογα με την περίπτωση, τις απαι¬ 
τήσεις για τους φορολογικούς ηλεκτρονικούς μηχανι¬ 
σμούς οι οποίοι εμπίπτουν στην κατηγορία των Φορολο¬ 
γικών Ταμειακών Μηχανών - ΦΤΜ. 


11.2. Μνήμη προγραμμάτων 

11.2.1. Για την απρόσκοπτη λειτουργία της ΦΤΜ, είναι 
ενταμιευμένο στη μνήμη προγραμμάτων ολόκληρο το λο¬ 
γισμικό που απαιτείται, τόσο ο φορολογικός μικροκώδι- 
κας όσο και το λογισμικό εφαρμογών. 

11.2.2. Στην περίπτωση κατά την οποία το λογισμικό 
εφαρμογών δεν είναι ενταμιευμένο στη μνήμη προγραμ¬ 
μάτων, τότε η ΦΤΜ θεωρείται ως φορολογική ταμειακή 
μηχανή αυξημένων δυνατοτήτων (ΦΤΜ/ΑΔ) και πληροί 
όσα περιγράφονται κατωτέρω στην § 12. 

11.3. Απαραβίαστο τμήμα της ΦΤΜ 

Στην ΦΤΜ ασφαλίζονται με απαραβίαστο τρόπο από το 
χειριστή τα παρακάτω μέρη και οι λειτουργίες τους: 

• ο επεξεργαστής που εκτελεί τον φορολογικό μικρο- 
κώδικα 

• η μνήμη εργασίας, 

• το ρολόι, 

• η μνήμη προγραμμάτων, 

• η φορολογική μνήμη, 

• η μονάδα ελέγχου του εκτυπωτή νομίμων αποδείξε¬ 
ων, 

• οι μονάδες ελέγχου σύνδεσης με το πληκτρολόγιο, με 
τις οθόνες και τις συσκευές εισόδου - εξόδου στοιχείων 
και μεταφοράς δεδομένων. 

12. Φορολογική Ταμειακή Μηχανή Αυξημένων Δυνατο¬ 
τήτων (ΦΤΜ/ΑΔ). Ειδικές απαιτήσεις και τεχνικά - λει¬ 
τουργικά χαρακτηριστικά. 

12.1 Γενικά 

Πέραν των λοιπών τεχνικών και λειτουργικών τεχνικών 
προδιαγραφών που αφορούν όλους τους Φορολογικούς 
Ηλεκτρονικούς Μηχανισμούς στις παρούσες τεχνικές 
προδιαγραφές, οι επόμενες παράγραφοι, συμπληρώ¬ 
νουν ή εξειδικεύουν ανάλογα με την περίπτωση, τις απαι¬ 
τήσεις για τους φορολογικούς ηλεκτρονικούς μηχανι¬ 
σμούς οι οποίοι εμπίπτουν στην κατηγορία των Φορολο¬ 
γικών Ταμειακών Μηχανών Αυξημένων Δυνατοτήτων - 
ΦΤΜ/ΑΔ. 

12.2. Δημοσιονομική μονάδα επεξεργασίας (ΔΗΜΕ) 
της ΦΤΜ/ΑΔ 

12.2.1. Η ΦΤΜ/ΑΔ περιλαμβάνει μια ενιαία ξεχωριστή 
μονάδα την οποία αποτελούν: 

ο επεξεργαστής που εκτελείτο φορολογικό μικροκώδικα, 

• η μνήμη εργασίας, 

• το ρολόι, 

• η μνήμη προγραμμάτων, 

• η φορολογική μνήμη, 

• ο εκτυπωτής νομίμων αποδείξεων και 

• οι μονάδες ελέγχου σύνδεσης με το πληκτρολόγιο, με 
τις οθόνες και τις συσκευές εισόδου - εξόδου στοιχείων 
και μεταφοράς δεδομένων. 

Η μονάδα αυτή υποστηρίζει όλες τις λειτουργίες που 
καλύπτουν τις ειδικές απαιτήσεις του Υπουργείου Οικο¬ 
νομίας και Οικονομικών και ονομάζεται Δημοσιονομική 
Μονάδα Επεξεργασίας (ΔΗΜΕ). 

12.2.2. Η ΔΗΜΕ ασφαλίζεται με απαραβίαστο τρόπο, 
υπό τις συνθήκες που αναφέρονται στην §2.17.3, για την 
σφράγιση του περιβλήματος ΦΗΜ, όλες οι λειτουργίες 
της είναι τεκμηριωμένες και το λογισμικό που τις υποστη¬ 
ρίζει είναι στη διάθεση του Υπουργείου Οικονομικών. 

12.3. Μνήμη Προγραμμάτων της ΦΤΜ/ΑΔ 

Στη μνήμη προγραμμάτων είναι ενταμιευμένος ο φορο¬ 
λογικός μικροκώδικας που διαχειρίζεται και ελέγχει όλα 
τα φορολογικά δεδομένα, όλεςτις λειτουργίες των ασφα- 
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λισμένων με απαραβίαστο τρόπο τμημάτων - μονάδων 
ελέγχου και διασφαλίζει επίσης κατά τρόπο απαραβίαστο 
και ανεπηρέαστο την εγγραφή των δεδομένων στην φο¬ 
ρολογική μνήμη. 

12.4 Διαχειριστική μονάδα (ΔΜ) της ΦΤΜ/ΑΔ 

12.4.1. Η ΦΤΜ/ΑΔ μπορεί να περιλαμβάνει εκτός από τη 
δημοσιονομική μονάδα επεξεργασίας (ΔΗΜΕ), που ανα¬ 
φέρθηκε προηγουμένως, και άλλες μονάδες επεξεργα¬ 
σίας. Αυτές οι μονάδες επεξεργασίας με τα παρελκόμενα 
αποτελούν τη Διαχειριστική Μονάδα (ΔΜ). 

12.4.2. Στις ΦΤΜ/ΑΔ το λογισμικό εφαρμογών είτε δια¬ 
βάζεται από μαγνητικό μέσο, είτε μεταφέρεται ηλεκτρο¬ 
νικά από τη διαχειριστική μονάδα (ΔΜ). Στις ΦΤΜ/ΑΔ που 
διασυνδέονται σε δίκτυο, τα δεδομένα διαχείρισης λαμ- 
βάνονται από εξωτερικές μονάδες, ή γραμμές δικτύου, ή 
μεταφέρονται από τη διαχειριστική μονάδα σε άλλες τα¬ 
μειακές μηχανές, ή άλλες μονάδες επεξεργασίας. 

12.5 Λειτουργίες 

12.5.1. Όλες οι δημοσιονομικές λειτουργίες εκτελού- 
νται ή ελέγχονται από τη ΔΗΜΕ. Οι πληροφορίες μεταξύ 
διαχειριστικής μονάδας (ΔΜ) και ΔΗΜΕ μεταφέρονται με 
σειριακές ή παράλληλες γραμμές. Οι πληροφορίες αυτές 
δεν επηρεάζονται με εντολές κωδικοποιημένες από τη μη¬ 
χανή. Η οργάνωση των μηνυμάτων που μεταφέρονται από 
τη διαχειριστική μονάδα στη ΔΗΜΕ είναι έτσι σχεδιασμέ¬ 
νη ώστε να αποκλείεται η απευθείας αλληλεπίδραση του 
λογισμικού εφαρμογών με το φορολογικό μικροκώδικα. 

12.5.2. Ιδιαιτέρως όλες οι λειτουργίες της ΔΗΜΕ που 
σχετίζονται με τη διαχείριση φορολογικών στοιχείων, την 
έκδοση νομίμων αποδείξεων και την εγγραφή των απα¬ 
ραίτητων δεδομένων στη φορολογική μνήμη, σε καμιά πε¬ 
ρίπτωση δεν αλλοιώνονται από λογισμικό εφαρμογών. 

12.5.3. Η λειτουργικότητα της ΔΗΜΕ και η επικοινωνία 
της με άλλες υπομονάδες, εξετάζεται από την Επιτροπή. 

12.5.4. Η ΔΗΜΕ δεν θεωρείται αυτόνομη μονάδα, αλλά 
μέρος του συγκεκριμένου συστήματος της ΦΤΜ/ΑΔ. 

12.6. Οθόνες και πληκτρολόγια 

Οι οθόνες και τα πληκτρολόγια είναι δυνατόν να απο- 
σπώνταιαπότη ΔΗΜΕ, ελέγχονται δε, είτε από τη ΔΗΜΕ, 
είτε απότηΔΜ. 

12.7. Εκτυπωτικές μονάδες 

12.7.1. Ο Εκτυπωτής Νομίμων Αποδείξεων ελέγχεται 
υποχρεωτικά από τη ΔΗΜΕ. 

12.7.2. Εκτός από τον εκτυπωτή νομίμων αποδείξεων εί¬ 
ναι δυνατόν να συνδέονται με την ΦΤΜ/ΑΔ ένας ή περισ¬ 
σότεροι πρόσθετοι εκτυπωτές οι οποίοι ελέγχονται είτε 
από τη ΔΜ, είτε από τη ΔΗΜΕ. 

12.7.3. Οι πρόσθετοι αυτοί εκτυπωτές, εάν εγκαθίστα¬ 
νται σε μέρος ορατό από τους πελάτες, θα πρέπει να φέ- 
ρουνευκρινή επιγραφή ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 
(ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ). 

12.7.4. Σε κάθε περίπτωση οι πρόσθετοι αυτοί εκτυπω¬ 
τές θα πρέπει να τυπώνουν σε προτυπωμένο χαρτί που 
φέρει την ένδειξη ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ κατακόρυφα, 
ενώ σε περίπτωση που ελέγχονται μόνο από η δημοσιο¬ 
νομική μονάδα επεξεργασίας θα πρέπει να τυπώνεται η 
ένδειξη ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ κάθε 6 γραμμές τουλά¬ 
χιστον. 

12.7.5. Στην ΦΤΜ/ΑΔ είναι δυνατόν να συνδέονται περι¬ 
φερειακές μονάδες, όπως, π.χ., οπτικός αναγνώστης, 
αναγνώστης πιστωτικής κάρτας κ.λ.π., εφόσον η λειτουρ¬ 
γία τους δεν επηρεάζει τη διασφάλιση των δημοσιονομι¬ 
κών δεδομένων. 


12.8. Ούρα για την ανάγνωση της φορολογικής μνήμης 

Στις ΦΤΜ/ΑΔ η σειριακή θύρα που προορίζεται για ανά¬ 
γνωση των στοιχείων της φορολογικής μνήμης ελέγχεται 
αποκλειστικά από την ΔΗΜΕ. 

13. Φορητή φορολογική ταμειακή μηχανή. Ειδικές απαι¬ 
τήσεις και τεχνικά - λειτουργικά χαρακτηριστικά. 

13.1. Η φορητή φορολογική ταμειακή μηχανή πληρεί 
τουλάχιστον όλες τις προαναφερόμενες τεχνικές απαιτή¬ 
σεις και λειτουργικές προδιαγραφές που αφορούν γενικά 
τους ΦΗ Μ και το βασικό τύπο ΦΤΜ ή τον ΦΤΜ/ΑΔ. 

13.2. Ειδικά για τα ηλεκτροπαροχικά των φορητών 
ΦΤΜ, εφαρμόζονται τα όσα αναφέρονται στη § 7 η οποία 
αφορά τις απαιτήσεις ηλεκτρικής τροφοδοσίας των Φο¬ 
ρητών ΦΗ Μ. 

13.3. Οι φορητές ΦΤΜ αντικειμενικά καλύπτουν και τα 
εξής κριτήρια: 

• εύκολη δυνατότητα μεταφοράς από ένα άτομο, 
προσδιοριζόμενη, κυρίως, από το βάρος τους, 

• κατάλληλες (μικρές) διαστάσεις, 

• ανθεκτικότητα σε πτώσεις, δονήσεις και κραδα¬ 
σμούς, 

• καταλληλότητα λειτουργίας σε ανοικτούς χώρους, 

• τροφοδοσία υπό χαμηλή τάση. 

14. Αυτόνομη Δημοσιονομική Μονάδα Επεξεργασίας. 
Ειδικές απαιτήσεις και τεχνικά - λειτουργικά χαρακτηρι¬ 
στικά. 

14.1 Γενικά 

14.1.1. Πέραν των λοιπών τεχνικών και λειτουργικών τε¬ 
χνικών προδιαγραφών που αφορούν όλους τους Φορο¬ 
λογικούς Ηλεκτρονικούς Μηχανισμούς στις παρούσες 
τεχνικές προδιαγραφές, οι επόμενες παράγραφοι, συ¬ 
μπληρώνουν ή εξειδικεύουν ανάλογα με την περίπτωση, 
τις απαιτήσεις για τους φορολογικούς ηλεκτρονικούς μη¬ 
χανισμούς οι οποίοι εμπίπτουν στην κατηγορία των Αυτό¬ 
νομων Δημοσιονομικών Μονάδων Επεξεργασίας - ΑΔΗ- 
ΜΕ. 

14.1.2. Ανάλογα με την εξειδίκευση του τομέα εφαρμο¬ 
γής της ΑΔΗΜΕ, το διασυνδεόμενο με αυτήν σύστημα και 
ειδικές διατάξεις του Κ.Β.Σ., είναι δυνατόν η Επιτροπή να 
χορηγεί άδεια καταλληλότητας σε ΑΔΗΜΕ με τροποποι¬ 
ημένες και εξειδικευμένες κατάλληλα λειτουργικές δυνα¬ 
τότητες Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών. 

14.1.3. Η Θέση (τοποθέτηση) της ΑΔΗΜΕ είναι είτε επί 
του σώματος του διασυνδεόμενου συστήματος είτε πλη¬ 
σίον αυτού σε συγκεκριμένη απόσταση που επιτρέπει στον 
συναλλασσόμενο και υπόχρεο λήπτη της εκδιδιδόμενης 
απόδειξης συναλλαγής, νατηνπαραλαμβάνει άμεσα. 

14.2. Ηλεκτρική Τροφοδοσία 

14.2.1. Οι ΑΔΗΜΕ διαθέτουν αυτόνομη είσοδο παροχής 
τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύματος, είτε εναλλασσομέ- 
νου (Τάσεως 230ν ± 10%.συχνότητος 50Ηζ ± 5%.), είτε 
συνεχούς (12 ή 24 V ϋΘ). 

14.2.2. Ειδικά για τα ηλεκτροπαροχικά των ΑΔΗΜΕ, 
εφαρμόζονται τα όσα αναφέρονται στη § 6 (ή εάν πρόκει¬ 
ται για φορητή ΑΔΗΜΕ, στη § 7 η οποία αφορά τις απαι¬ 
τήσεις ηλεκτρικής τροφοδοσίας των Φορητών ΦΗΜ). 

14.2.3. Ενδεχόμενη εξωτερική ηλεκτρική τροφοδοτική 
διάταξη (ανορθωτής - μετασχηματιστής κ.λπ.), θεωρείται 
αναπόσπαστο τμήμα της ΑΔΗΜΕ και της έγκρισής της. 

14.2.4. Σε κατάσταση λειτουργίας σε σύνδεση με δια- 
συνδεόμενο σύστημα, η ηλεκτρική τροφοδοσία της ΑΔΗ¬ 
ΜΕ, είναι δυνατόν να λαμβάνεται από το διασυνδεόμενο 
σύστημα. 
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14.3. Επικοινωνία Δεδομένων 

14.3.1. Ειδική Θύρα Επικοινωνίας Δεδομένων- (ΕΘΕΔ). 

14.3.1.1. Οι ΑΔΗΜΕ, εκτός απόχην σειριακή θύρα Ανά¬ 
γνωσης Δεδομένων Φορολογικής Μνήμης, διαθέτουν επι¬ 
πλέον μια ολοκληρωμένη Ειδική Θύρα Επικοινωνίας Δε¬ 
δομένων - (ΕΘΕΔ), για την επικοινωνία και μεταφορά δε¬ 
δομένων από και προς το διασυνδεόμενο σύστημα. 

14.3.1.2. Η θύρα ΕΘΕΔ με την οποία συνδέεται η ΑΔΗ¬ 
ΜΕ είναι συγκεκριμένη, μοναδική και προσδιορίζεται ρη¬ 
τά από τον κατασκευαστή - εισαγωγέα της ΑΔΗΜΕ ως Ει¬ 
δική Θύρα Επικοινωνίας Δεδομένων - ΕΘΕΔ με αντίστοι¬ 
χη σήμανση επί ή πλησίον της θύρας αυτής. 

14.3.1.3 Η σύνδεση της ΑΔΗΜΕ με σύστημα διασυνδε- 
όμενου Η/Υ, μέσω της ΕΘΕΔ, δύναται να είναι ενσύρματη 
ή ασύρματη: 

• Ενσύρματη (μέσω αγώγιμων μεταλλικών επαφών): 

α) είτε απευθείας χωρίς την παρεμβολή καλωδίων (βύ¬ 
σμα με βύσμα), 

β) είτε καλωδιακά. 

• Ασύρματη 

14.3.1.4. Στην περίπτωση ενσύρματης καλωδιακής σύν¬ 
δεσης: 

14.3.1.4.1. Στην ΕΘΕΔ συνδέεται μόνον ένα καλώδιο 
πολλαπλών δυνατοτήτων, (πολύκλωνο ή άλλο), συνεχό¬ 
μενο, μη διακοπτόμενο και μη συνδεόμενο καλωδιακά ή 
αλλιώς με άλλες παρεμβαλλόμενες συσκευές. 

14.3.1.4.2. Προσδιορίζεται ρητά από τον κατασκευαστή 
το είδος του καλωδίου σύνδεσης καθώς και το μήκος της 
απρόσκοπτης και λειτουργικής επικοινωνίας Η/Υ - ΑΔΗ¬ 
ΜΕ. 

14.3.1.4.3. Το καλώδιο θα πρέπει να φέρει θωράκιση σε 
παρεμβολές ηλεκτρομαγνητικών θορύβων και να έχει 
ηλεκτρομαγνητική ατρωσία. 

14.3.1.4.4. Σε περιπτώσεις που απαιτείται υψηλός βαθ¬ 
μός ασφαλείας, γίνεται χρήση αποκλειστικά ενσύρματης 
καλωδιακής διασύνδεσης ΑΔΗΜΕ - διασυνδεόμενου συ¬ 
στήματος και επιπλέον: 

• ■ Η τοποθέτηση του καλωδίου είναι τέτοια ώστε παρέ¬ 
χεται η δυνατότητα πλήρους και ορατής εξέτασης από 
άκρου εις άκρο. 

• Οι απολήξεις του καλωδίου σύνδεσης καταλήγουν 
αφενός στο σφραγισμένο εσωτερικό της ΑΔΗΜΕ και αφ’ 
ετέρου στο εσωτερικό του διασυνδεόμενου συστήματος. 

• Η αποσύνδεση του καλωδίου από την ΑΔΗΜΕ γίνεται 
μόνο με αποσφράγισή του από εξουσιοδοτημένο τεχνικό. 

Στην περίπτωση αυτή η ΕΘΕΔ προσδιορίζεται ως Ασφα¬ 
λής ΕΘΕΔ και η ΑΔΗΜΕ θεωρείται ΑΔΗΜΕ με Ασφαλή 
ΕΘΕΔ. 

14.3.1.4.5. Το καλώδιο σύνδεσης αποτελεί αναπόσπα¬ 
στο τμήμα της ΑΔΗΜΕ και της έγκρισής της. 

14.3.1.5. Στην περίπτωση ασύρματης διασύνδεσης, 
όπου προσδιορίζεται από σχετικές διατάξεις, απαιτείται 
άδεια χρήσης συχνοτήτων από τους αρμόδιους κρατι¬ 
κούς φορείς. 

14.3.1.6. Η πλήρης περιγραφή, οι συνθήκες και το περι¬ 
βάλλον του τρόπου διασύνδεσης, καθώς και το πρωτό¬ 
κολλο επικοινωνίας, κατατίθενται αναλυτικά στην επιτρο¬ 
πή. 

14.4. Αποσύνδεση 

14.4.1. Ως αποσύνδεση της ΑΔΗΜΕ, θεωρείται κάθε 
αδυναμία λειτουργικής συνεργασίας και επικοινωνίας 
της, για οποιονδήποτε λόγο, με το διασυνδεδεμένο σύ¬ 
στημα. 


14.4.2. Πέραν της φυσικής αποσύνδεσης, (στην περί¬ 
πτωση ενσύρματης διασύνδεσης), των επαφών (βυσμά¬ 
των) ή του καλωδίου σύνδεσης, ή της διακοπής της ασύρ¬ 
ματης επικοινωνίας, (στην περίπτωση ασύρματης δια¬ 
σύνδεσης), ως αποσύνδεση, θεωρείται και κάθε 
αδυναμία-βλάβη λειτουργίας της ΑΔΗΜΕ να επικοινωνή¬ 
σει με το διασυνδεόμενο σύστημα, όπως: 

• η αδυναμία-βλάβη αποστολής ή λήψης δεδομένων, 

• ■ η αδυναμία-βλάβη της μνήμης εργασίας της ΑΔΗΜΕ 

• η αδυναμία-βλάβη εγγραφής στη φορολογική μνήμη 
της ΑΔΗΜΕ 

• η αδυναμία-βλάβη λειτουργίας (εκτύπωσης) του 
εκτυπωτή Νομίμων Αποδείξεων της ΑΔΗΜΕ. 

14.4.3. Σε περίπτωση ανίχνευσης αποσύνδεσης, κάθε 
λειτουργία συναλλαγής και έκδοσης αποδείξεων εσόδου 
από την ΑΔΗΜΕ είναι αδύνατη. 

14.4.4. Κάθε διακοπή της ηλεκτρικής τροφοδοσίας του 
διασυνδεόμενου συστήματος, αντιμετωπίζεται από την 
ΑΔΗΜΕ ως αποσύνδεση - διακοπή επικοινωνίας. 

14.4.5. Κάθε διακοπή της ηλεκτρικής τροφοδοσίας της 
ΑΔΗΜΕ, ενόσω αυτή ευρίσκεται σε κατάσταση λειτουρ¬ 
γίας λήψης - αποστολής δεδομένων με το διασυνδεδεμέ- 
νο σύστημα, διαδραστικής επικοινωνίας με χειριστή, ή 
εκτύπωσης του εκτυπωτή Νομίμων Αποδείξεων, ανιχνεύ- 
εται από αυτήν, και καταγράφεται η ένδειξη «ΔΙΑΚΟΠΗ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ», αμέσως μετά την αποκα¬ 
τάστασή της (αμέσως μετά την επαναφορά της ηλεκτρι¬ 
κής. τροφοδοσίας). Στην περίπτωση αυτή κρίνεται σκόπι¬ 
μο το διασυνδεόμενο σύστημα να αντιλαμβάνεται το γε¬ 
γονός ως αποσύνδεση και να σηματοδοτείται κατάλληλα. 

14.4.6. Ο μέγιστος χρόνος ανίχνευσης της αποσύνδε¬ 
σης απόχην ΑΔΗΜΕ, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 30 δευ¬ 
τερόλεπτα. 

14.4.7. Στην περίπτωση αποσύνδεσης της ΑΔΗΜΕ από 
το διασυνδεόμενο σύστημα, είτε αυτό ευρίσκεται σε κα¬ 
τάσταση κανονικής λειτουργίας, είτε σε αρχική κατάστα¬ 
ση εκκίνησης: 

• Το γεγονός αριθμείται ως Α/Α αποσυνδέσεων στη 
μνήμη εργασίας. 

• Αυτόματα η ΑΔΗΜΕ σηματοδοτείται ανάλογα, με την 
εκτύπωση σχετικού μηνύματος Παράνομης Απόδειξης 
«Αποσύνδεση ΕΘΕΔ # χχχ Ημερομηνία: ηη/μμ/εε - Ώρα: 
(ΧΩ ωω:λλ και ΘΩ ωω:λλ για χειμερινή ή θερινή ώρα αντί¬ 
στοιχα)». Η εκτύπωση αυτή συνοδεύεται από σχετικό χα¬ 
ρακτηριστικό ηχητικό σήμα και εφόσον δεν έχει μεσολα¬ 
βήσει διακοπή ηλεκτρικής τροφοδοσίας ή αποκατάσταση 
της αποσύνδεσης (επανασύνδεση), επαναλαμβάνεται 
τουλάχιστον 10 φορές, πέραντων οποίων είναι δυνατόν η 
ΑΔΗΜΕ, αυτομάτως να διακόπτει την λειτουργία της. 

• Ο Α/Α αποσυνδέσεων # χχχ εγγράφεται στη Φορολο¬ 
γική Μνήμη, με την έκδοση του Δελτίου Ημερήσιας Κίνη¬ 
σης «Ζ» σε ιδιαίτερο αθροιστή Αποσυνδέσεων ΕΘΕΔ. Ο 
αριθμός αυτών των αποσυνδέσεων, είναι συνεχής, προο¬ 
δευτικός και εμφανίζεται: α) σε κάθε Δελτίο Ημερήσιας 
Κίνησης «Ζ», β) σε κάθε Δελτίο Ανάγνωσης Φορολογικής 
Μνήμης. 

14.5. Λειτουργικά Χαρακτηριστικά 

14.5.1. Η ΑΔΗ ΜΕ διαθέτει την ελάχιστη αναγκαία δυνα¬ 
τότητα (εξωτερικών) χειρισμών, έτσι ώστε να είναι δυνα¬ 
τή η έκδοση δελτίων απαραίτητων στοιχείων, σε αυτόνο¬ 
μη λειτουργία και κατάσταση αποσύνδεσης από το δια- 
συνδεδεμένο σύστημα. Τέτοια απαραίτητα δελτία είναι: 

α) η έκδοση του Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης «Ζ», και 
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β) η έκδοση δελτίου ανάγνωσης της φορολογικής μνή¬ 
μης (με δυνατότητα επιλογών ημερολογιακής περιόδου 
και περιόδου από α/α «Ζ» έως α/α «Ζ»). 

14.5.2. Οι χειρισμοί αυτοί είναι δυνατόν να γίνονται μέ¬ 
σω ειδικών πλήκτρων, κλειδιού ή συνδυασμού αυτών. Εν¬ 
δεχόμενο αποσπώμενο χειριστήριο για την έκδοση των 
παραπάνω στοιχείων, θεωρείται αναπόσπαστοτμήματης 
ΑΔΗΜΕ και της έγκρισής της. 

14.5.3. Το χειριστήριο -ή το σημείο σύνδεσής του, στην 
περίπτωση που αυτό είναι αποσπώμενο- προστατεύεται, 
από τυχόν βανδαλισμούς ή άσκοπη χρήση. 

14.5.4. Η ΑΔΗ Μ Ε είναι δυνατόν να διαθέτει και άλλες επι¬ 
πλέον θύρες για την προσθήκη πληκτρολογίων χειρισμού, 
περισσοτέρων δυνατοτήτων προγραμματισμού, δηλώσε¬ 
ων, ρυθμίσεων, τεχνικού ελέγχου κλπ, ή και την προσθήκη 
οθονών πληροφοριών, διαλόγου χειρισμών, κ.λπ. 

14.6.. Ασφάλεια δεδομένων ΑΔΗΜΕ 

14.6.1. Το λογισμικό της ΑΔΗΜΕ (φορολογικός μικρο- 
κώδικας) δεν επιτρέπει την έκδοση απόδειξης εσόδου 
από πληκτρολόγιο - χειριστήριο, ή την εισαγωγή δεδομέ¬ 
νων για έκδοση απόδειξης εσόδου από άλλη θύρα ή με 
άλλο τρόπο πέραν της ΕΘΕΔ. 

14.6.2. Η ΑΔΗΜΕ δεν δέχεται δεδομένα διαμόρφωσης 
και έκδοσης απόδειξης εσόδου από άλλη θύραπέραντης 
ΕΘΕΔ. Εάν υπάρχει κανονικό ή περιορισμένο πληκτρολό¬ 
γιο, τότε αυτό θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο 
για χειρισμούς προγραμματισμού και δηλώσεων παραμέ¬ 
τρων της ΑΔΗΜΕ. 

14.7. Έγκριση και Χορήγηση Άδειας Καταλληλότητας 

14.7.1. Για τους εργαστηριακούς ελέγχους στο ΕΜΠ, 
εάν δεν είναι τεχνικά δυνατόν η ΑΔΗΜΕ να συνοδεύεται 
και από διασυνδεόμενο σύστημα, είναι απαραίτητη η διά¬ 
θεση εξοπλισμού και λογισμικού προσομοίωσης επικοι¬ 
νωνίας και λειτουργίας σε διασύνδεση με προσωπικό ηλε¬ 
κτρονικό υπολογιστή. 

14.7.2. Για την τελική έγκριση η Επιτροπή δύναται να 
απαιτεί και να ελέγχει τη συμπεριφορά και λειτουργία του 
δείγματος σε διασύνδεση με το σύστημα. 

15. ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων. 

15.1. Γενικά 

15.1.1. Οι ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων δύνανται να εμπίπτουν 
σε μια από τις δύο ακόλουθες κατηγορίες: 

1. Ολοκληρωμένοι ειδικοί φορολογικοί μηχανισμοί ταξι¬ 
μέτρων. Οι μηχανισμοί αυτοί συνδυάζουν και ενσωματώ¬ 
νουν σε μια συσκευή, τόσο τις λειτουργίες του ταξιμέ¬ 
τρου (οθόνη, ρολόι, κ.λπ.), όσο καιτου φορολογικού υπο¬ 
συστήματος (καταγραφής στη φορολογική μνήμη, 
εκτυπωτή έκδοσης νομίμων αποδείξεων κ.λπ.). 

2. Σταθερά συνδεόμενοι φορολογικοί μηχανισμοί μέσω 
ειδικής θύρας, με ήδη εγκατεστημένα ηλεκτρονικά ταξί¬ 
μετρα, που διαθέτουν θύρα και δυνατότητα διασύνδε¬ 
σης. 

15.1.2. Και οι δύο αυτές κατηγορίες εντάσσονται στην 
κατηγορία των Αυτόνομων Δημοσιονομικών Μονάδων 
Επεξεργασίας των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανι¬ 
σμών και επιπροσθέτως, ειδικά για τις λειτουργίες του 
υποσυστήματος του ταξιμέτρου, πληρούν όλες τα χαρα¬ 
κτηριστικά και τις απαιτήσεις λειτουργίας και τεχνικής 
υποστήριξης που ορίζουν οι σχετικές διατάξεις και προ¬ 
διαγραφές των Υπουργείων Μεταφορών & Επικοινωνιών 
και Ανάπτυξης και εφ’ όσον είναι σε ισχύ, εφαρμόζονται 
τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά ή ελληνικά πρότυπα (π.χ. 
ΕΛΟΤ/ΟΕΝΕΕΕΟ ΕΝ 50148). 


15.1.3. Το φορολογικό υποσύστημα της ΑΔΗΜΕ Ταξι¬ 
μέτρου διαθέτει μια και μοναδική θύρα για τη διασύνδεσή 
του με το υποσύστημα του ταξιμέτρου (ρολόι) για την εί¬ 
σοδο και καταγραφή των απαραίτητων στοιχείων για την 
έκδοση αποδείξεων εσόδου. 

15.2. Γιατο σύστημα εκτύπωσης - έκδοσης δελτίων 

Ειδικά για ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων, δεν είναι υποχρεωτική η 

τήρηση αντιγράφου των εκδιδομένων δελτίων, δηλ. δεν 
είναι απαραίτητο η ύπαρξη και χρήση δεύτερου ρολού 
στελέχους του εκτυπωτή νομίμων αποδείξεων, όπως επί¬ 
σης δεν είναι απαραίτητη η χρήση Ηλεκτρονικού Τρόπου 
διαφύλαξης αντιγράφων εκδιδομένων δελτίων, όπως αυ¬ 
τός περιγράφεται στη § 5 του παρόντος κειμένου των τε¬ 
χνικών προδιαγραφών. 

15.3. Διαχείριση Εκμεταλλευτών 

15.3.1. Οι ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων έχουν δυνατότητα δια¬ 
χείρισης τουλάχιστον 3 διαφορετικών Εκμεταλλευτών, τα 
στοιχεία των οποίων καταχωρούνται στη φορολογική 
μνήμη. Η έκδοση του δελτίου «Ζ» για κάθε εκμεταλλευτή 
γίνεται με τη λήξη της κάθε βάρδιας από τον ίδιο. Κάθε εκ¬ 
μεταλλευτής προσδιορίζεται μονοσήμαντα από έναν συ¬ 
γκεκριμένο αύξοντα αριθμό - κωδικό (π.χ. εάν μια ΑΔΗΜΕ 
Ταξιμέτρου έχει 3 εκμεταλλευτές, τότε ο πρώτος έχει α/α 
- κωδικό 1, ο δεύτερος 2 και ο τρίτος 3.) 

15.3.2. Η ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου λειτουργεί μόνον εφ’ 
όσον με κατάλληλο χειρισμό (π.χ. με τη χρήση του αντί¬ 
στοιχου α/α - κωδικού) έχει δηλωθεί ο τρέχων χρήστης - 
εκμεταλλευτής βάρδιας. 

15.3.3. Στην περίπτωση που ο πραγματικός αριθμός 
των εκμεταλλευτών είναι μικρότερος από 3, δεν επιτρέ¬ 
πεται η χρήση των επιπλέον δυνατοτήτων για τη διαχείρι¬ 
ση άλλων εκμεταλλευτών και τα αντίστοιχα στοιχεία πα¬ 
ραμένουν υποχρεωτικά κενά. Απαγορεύεται η χρήση κω¬ 
δικού ανύπαρκτου εκμεταλλευτή. 

15.4. Χωρητικότητα Φορολογικής Μνήμης 

Για την χωρητικότητα της φορολογικής μνήμης της 
ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου ορίζονται 360 ημέρες, ως εργάσιμες 
ημέρες το χρόνο. Η χωρητικότητα της φορολογικής μνή¬ 
μης είναι τέτοια ώστε να επαρκεί για την ενταμίευση των 
προαναφερθέντων δεδομένων κάθε βάρδιας για τουλάχι¬ 
στον 5 (πέντε) χρόνια ή για 5400 εγγραφές. Η χωρητικό¬ 
τητα αυτή προσαυξάνεται αντίστοιχα εφ’ όσον η ΑΔΗΜΕ 
Ταξιμέτρου έχει δυνατότητα να διαχειρισθεί περισσότε¬ 
ρες από 3 βάρδιες. 

15.5. Έκδοση Δελτίων 

15.5.1. Οι ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων, υποχρεωτικά έχουν τη 
δυνατότητα επανεκτύπωσης του τελευταίου εκδοθέντος 
δελτίου ημερήσιας κίνησης «Ζ»της βάρδιας, για όσες φο¬ 
ρές ζητηθεί, εφ' όσον δεν έχει μεσολαβήσει έκδοση από¬ 
δειξης εσόδου, όπως ορίζεται στη § 2.8.2.8 στις παρού¬ 
σες τεχνικές προδιαγραφές. 

15.5.2. Οι ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων έχουν υποχρεωτικά δυ¬ 
νατότητα αυτόνομης έκδοσης δελτίων αποδείξεων εσό¬ 
δου, ημερήσιας κίνησης «Ζ» και αναφοράς περιοδικής 
ανάγνωσης δεδομένων της φορολογικής μνήμης (ανα¬ 
λυτικής και συνοπτικής) ανά βάρδια και συνολικά. Ειδικά 
για τις ΑΔΗ Μ Ε Ταξιμέτρων, όλα τα παραπάνω δελτία εκ- 
δίδονται από κατάλληλους χειρισμούς του ενσωματω¬ 
μένου σ’ αυτές χειριστηρίου (δηλ δεν απαιτείται η ύπαρ¬ 
ξη άλλων εξωτερικών χειριστηρίων για την έκδοσή 
τους). 
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15.6. Λοιπές απαιτήσεις ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων 

15.6.1. Οι ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων δεν διαθέτουν καμιά δυ¬ 
νατότητα εκπτώσεων, αυξήσεων, ή αλλαγών - τροποποιή- 
σεωντωνστοιχείωντωνεκδιδομένων αποδείξεων εσόδου. 

15.6.2. Δεν είναι υποχρεωτική η δυνατότητα διαχείρι¬ 
σης ειδών - κατηγοριών για τις ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων. 

15.6.3 Το συνοδευτικό Βιβλιάριο Συντήρησης κατά τις 
εργάσιμες ώρες της ημέρας παραμένει εντός του οχήμα¬ 
τος και διαφυλάσσεται με ευθύνη του Ιδιοκτήτη. Σ’ αυτό 
αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία τόσο του ιδιοκτήτη της 
ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου - Ταξί, όσο και των εκμεταλλευτών. 

15.6.4. Σε περίπτωση αντικατάστασης της φορολογι¬ 
κής μνήμης (π.χ. λόγω μεταβίβασης, βλάβης, πλήρωσης, 
κ.λπ.) η αφαιρεθείσα φορολογική μνήμη παραμένει στην 
κατοχή του ιδιοκτήτη της ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου. 

15.7. Ενταμίευση δεδομένων στη φορολογική μνήμη 
των ΑΔΗ Μ Ε Ταξιμέτρων 

Ειδικά στη φορολογική μνήμη των ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων 
ενταμιεύονται όλες οι φορολογικού ενδιαφέροντος πλη¬ 
ροφορίες και συγκεκριμένα: 

15.7.1. Σταθερά στοιχεία 

1. Αριθμός Μητρώου της ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου. Παραμέ¬ 
νει αμετάβλητος κατά την διάρκεια ζωής της ΑΔΗΜΕ Τα¬ 
ξιμέτρου και αλλάζει μόνο όταν γίνει αντικατάσταση της 
φορολογικής μνήμης με καινούργια (λόγω μεταβίβασης, 
βλάβης, ή πλήρωσης αυτής με δεδομένα) 

Στοιχεία οχήματος 

2. Ο Αριθμός Κυκλοφορίας του Οχήματος 

3. Διοικητική Έδρα Οχήματος 

Στοιχεία τουλάχιστον τριών (3) Εκμεταλλευτών ή Οδη¬ 
γών «βάρδιας» 

4. Τα Ονοματεπώνυμα των Εκμεταλλευτών και οι αντί¬ 
στοιχοι α/α - κωδικοί (π.χ. 1,2, ή 3, κ.λπ.). 

5. Τα ΑΦΜ των Εκμεταλλευτών 

6. Οι ΔΟΥ των Εκμεταλλευτών 

Τα στοιχεία των εκμεταλλευτών αποτελούν λεκτικά και 
κάθε αλλαγή τους αριθμείται, εγγράφεται στη φορολογι¬ 
κή μνήμη και εμφανίζεται στο δελτίο ημερήσιας κίνησης 
«Ζ» της βάρδιας που έλαβε χώρα. 

Λοιπά δημοσιονομικά στοιχεία 

7. Τιμές συντελεστών ΦΠΑ. 

15.7.2. Στοιχεία που παράγονται από την ημερήσια κί¬ 
νηση βάρδιας 

Αφού λήξει η ημερήσια κίνηση της βάρδιας, με τη διαδι¬ 
κασία έκδοσης του δελτίου ημερήσιας κίνησης «Ζ» για τη 
συγκεκριμένη βάρδια, ενταμιεύεται στη φορολογική μνή¬ 
μη μία εγγραφή μετηνημερομηνία και ώρα, και μετά ακό¬ 
λουθα στοιχεία: 

1. Το πλήθος των δελτίων ημερήσιας κίνησης «Ζ» του 
συγκεκριμένου εκμεταλλευτή - βάρδιας. 

2. Τέσσερα (4) ποσά φόρων προστιθέμενης αξίας δια¬ 
κεκριμένα ανά συντελεστή ΦΠΑ, 4%, 8%, 18%, 36% για τη 
συγκεκριμένη βάρδια. 

3. Δύο (2) ποσά ακαθαρίστων αποφορολογημένων εσό¬ 
δων (χωρίς ΦΠΑ) διακεκριμένα σ’ αυτά που υπάγονται σε 
ΦΠΑ και σ’ αυτά που δεν υπάγονται, για τον συγκεκριμέ¬ 
νο εκμεταλλευτή βάρδιας. 

4. Το πλήθος αποδείξεων εσόδου ημέρας για τον συ¬ 
γκεκριμένο εκμεταλλευτή βάρδιας. 

5. Τέσσερα (4) ποσά φόρων προστιθέμενης αξίας δια¬ 
κεκριμένα ανά συντελεστή ΦΠΑ, από την έναρξη λειτουρ¬ 
γίας της ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου για τον συγκεκριμένο εκμε¬ 
ταλλευτή βάρδιας. 


6. Δύο (2) ποσά ακαθαρίστων εσόδων αποφορολογη- 
μένων (χωρίς ΦΠΑ) διακεκριμένα σ’ αυτά που υπάγονται 
σε ΦΠΑ και σ’ αυτά που δεν υπάγονται, από την έναρξη 
λειτουργίας της ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου (από την ενεργοποί¬ 
ηση της φορολογικής μνήμης) για τον συγκεκριμένο εκ¬ 
μεταλλευτή βάρδιας. 

7. Το πλήθος των εκδοθεισών αποδείξεων από την έναρ¬ 
ξη λειτουργίας της ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου. 

8. Το πλήθος βλαβών μνήμης εργασίας (ΩΜ03 Ειύογ) 
από την έναρξη λειτουργίας της ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου. 

9. Το πλήθος αλλαγών ΦΠΑ απάτην έναρξη λειτουργίας 
της ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου. 

10. Το πλήθος αλλαγών λεκτικών από την έναρξη λει¬ 
τουργίας της ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου για τον συγκεκριμένο 
εκμεταλλευτή βάρδιας. 

11. Το πλήθος φυσικών αποσυνδέσεων εκτυπωτή από 
την έναρξη λειτουργίας της ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου. 

12. Το πλήθος «επεμβάσεων» εξουσιοδοτημένου τεχνι¬ 
κού, από την έναρξη λειτουργίας της ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου. 

13. Το χαρακτήρα (άγΐθ) ελέγχου για αναγνώριση αλη¬ 
θούς εγγραφής στη φορολογική μνήμη. 

15.8. Στοιχεία Έκδοσης Απόδειξης Εσόδου 

15.8.1. Στην απόδειξη αυτή περιέχονται ανάμεσα στις 
χαρακτηριστικές φράσεις «ΕΝΑΡΞΗ ΝΟΜΙΜΗΣ ΑΠΟΔΕΙ¬ 
ΞΗΣ» και «ΛΗΞΗ ΝΟΜΙΜΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ», ευανάγνωστα 
τα ακόλουθα στοιχεία: 

Στοιχεία εκμεταλλευτή ταξί 

1. Το Ονοματεπώνυμο - Επωνυμία του Εκμεταλλευτή 

2. Το ΑΦΜ του Εκμεταλλευτή 

3. Η ΔΟΥ του Εκμεταλλευτή 

4. Ο Αριθμός Κυκλοφορίας του Οχήματος 

5. Διοικητική Έδρα Οχήματος 

Στοιχεία Συναλλαγής 

6.0 α/α - κωδικός του Εκμεταλλευτή (π.χ. 1,2, ή 3, κ.λπ.) 

7. Ο αύξων αριθμός απόδειξης εσόδου της συγκεκριμέ¬ 
νης βάρδιας εκμεταλλευτή. 

8. Ημερομηνία και ώρα (ΧΩ ωω:λλκαι ΘΩ ωω:λλ για χει¬ 
μερινή η θερινή ώρα αντίστοιχα) έκδοσης της απόδειξης. 

9. Εφ’ όσον το υποσύστημα ταξιμέτρου διαθέτει διάτα¬ 
ξη επιβαρύνσεων: 

• α) η συνολική αξία - χρέωση Διαδρομής και ο αντί¬ 
στοιχος συντελεστής ΦΠΑ 

• β) το συνολικό ποσό τυχόν λοιπών επιβαρύνσεων και 
ο αντίστοιχος συντελεστής ΦΠΑ (όπως π.χ. από ειδικές 
χρεώσεις επιβάρυνσης δώρου, μεταφοράς επιβάτη από 
και προς σταθμούς τρένων, αεροδρομίων κλπ, μεταφο¬ 
ράς αποσκευών, κλήσεως κ.λπ.) εάν και όταν επιβάλλεται 
από σχετικές διατάξεις. 

10. Το τελικό ποσό κομίστρου μεταφοράς πελάτη, όπως 
ακριβώς αυτό εμφανίζεται στην οθόνη του υποσυστήμα¬ 
τος ταξιμέτρου. 

11. Ο Αριθμός Μητρώου της ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρου 

15.8.2. Εφ’ όσον έχει εκδοθεί έστω και μία απόδειξη 
εσόδου από συγκεκριμένο εκμεταλλευτή, δεν επιτρέπε¬ 
ται με κανένα τρόπο εναλλαγή σε άλλον εκμεταλλευτή ή 
η αλλαγή άλλων δημοσιονομικών στοιχείων του εκμεταλ¬ 
λευτή της συγκεκριμένης βάρδιας (όπως αλλαγές συντε¬ 
λεστών ΦΠΑ, λεκτικών, τιμών μονάδων κ.λπ.), εάν δεν 
προηγηθεί η έκδοση του δελτίου ημερήσιας κίνησης «Ζ» 
για αυτόν τον εκμεταλλευτή. 

15.9. Στοιχεία Έκδοσης Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης 
Βάρδιας Εκμεταλλευτή «Ζ» 

Στην απόδειξη αυτή περιέχονται ανάμεσα στις χαρα- 
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κτηριστικές φράσεις «ΕΝΑΡΞΗ ΝΟΜΙΜΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ» 
και «ΛΗΞΗ ΝΟΜΙΜΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ», ευανάγνωστα τα 
ακόλουθα στοιχεία: 

Στοιχεία εκμεταλλευτή ταξί 

1. Το Ονοματεπώνυμο - Επωνυμία του Εκμεταλλευτή 

2. Το ΑΦΜ του Εκμεταλλευτή 

3. Η ΔΟΥ του Εκμεταλλευτή 

4. Ο Αριθμός Κυκλοφορίας του Οχήματος 

5. Διοικητική Έδρα Οχήματος 

6. Η χαρακτηριστική ένδειξη «Δελτίο Ημερήσιας Κίνη¬ 
σης Εκμεταλευτή - Ζ» 

7. Ο αύξων αριθμός του δελτίου ημερήσιας κίνησης «Ζ» 

8. Ο α/α - κωδικός του Εκμεταλλευτή (π.χ. 1,2, ή 3, κ.λπ.) 

9. Ημερομηνία και ώρα (ΧΩ ωω:λλκαι ΘΩ ωω:λλ για χει¬ 
μερινή η θερινή ώρα αντίστοιχα) έκδοσης του δελτίου. 

10. Οι Ημερήσιοι Αθροιστές βάρδιας και τα Ημερήσια 
Σύνολα βάρδιας και όπως αυτά διαμορφώθηκαν από το 
σύνολο της ημερήσιας κίνησης για το συγκεκριμένο εκ¬ 
μεταλλευτή βάρδιας: 

• Το πλήθος των εκδοθεισών αποδείξεων εσόδου της 
βάρδιας του συγκεκριμένου εκμεταλλευτή. 

• Τέσσερα (4) ποσά ΦΠΑ που αντιστοιχούν στους συ¬ 
ντελεστές ΦΠΑ Α, Β, Γ και Δ (4%, 8 %, 18% και 36%) των ει- 
σπραχθέντων εσόδων της βάρδιας 

• Το συνολικό ποσό των ολικών ακαθαρίστων αποφο- 
ρολογημένων (χωρίς ΦΠΑ) εισπραχθέντων εσόδων της 
βάρδιας που αντιστοιχούν στους 4 συντελεστές ΦΠΑ 
Α+Β + Γ+Δ (4%, 8%, 18% και 36%). 

• Το ποσό των εσόδων που αντιστοιχούν στο συντελε¬ 
στή Ε (0%) 

• Το συνολικό ποσόν που αντιστοιχεί σε τυχόν κατα- 
γραφέντες επιβαρύνσεις, όπως συνολικά ποσά εσόδων 
βάρδιας που αντιστοιχούν σε δώρο, σε μεταφορές από 
και προς σταθμούς τρένων, σε κλήσεις ραδιοταξί, σεχρέ- 
ωση μεταφοράς αποσκευών, κ.λπ. 

11. Οι τυχόν αναφορές της φορολογικής μνήμης από 
την έκδοση του αμέσως προηγούμενου - τελευταίου «Ζ», 
ανεξαρτήτως εκμεταλλευτή, με: 

• Τις τροποποιήσεις λεκτικών (αναλυτικά από ... σε ...). 

• Τις τροποποιήσεις των τιμών ΦΠΑ (αναλυτικά από ... 
σε...). 

• Τον αριθμό των αποσυνδέσεων εκτυπωτή. 

• Τον αριθμό των βλαβών της μνήμης εργασίας (0Μ03 
ΕΠΌΓδ) 

• Τον αριθμό των «επεμβάσεων» εξουσιοδοτημένου Τε¬ 
χνικού 

12. Οι συνολικές αναφορές της φορολογικής μνήμης 
ανεξαρτήτως εκμεταλλευτή, από αρχής λειτουργίας της 
ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου, συμπεριλαμβανομένης και της τρέ¬ 
χουσας ημερήσιας κίνησης βάρδιας, με: 

• Τον συνολικό αριθμό των αλλαγών λεκτικών. 

• Τον συνολικό αριθμό των αλλαγών συντελεστών 
ΦΠΑ. 

• Τον συνολικό αριθμό των φυσικών αποσυνδέσεων 
εκτυπωτή. 

• Τον συνολικό αριθμό των βλαβών της μνήμης εργα¬ 
σίας (0Μ03 Εγγογβ) 

• Τον συνολικό αριθμό των «επεμβάσεων» εξουσιοδο¬ 
τημένου Τεχνικού 

ιχ. Ο Αριθμός Μητρώου της ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρου 

15.10. Δελτίο Αναλυτικής Αναφοράς περιόδου περιεχο¬ 
μένου φορολογικής μνήμης ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου 

15.10.1. Σε οποιαδήποτε στιγμή είναι δυνατή η ανάγνω¬ 


ση και εκτύπωση του περιεχομένου της φορολογικής 
μνήμης κατ’ επιλογή οποιοσδήποτε ημερολογιακής πε¬ 
ριόδου (από - έως) και κατ’ επιλογή δύο διαφορετικών 
αριθμών δελτίων ημερήσιας κίνησης «Ζ». 

15.10.2. Το δελτίο αυτό αποτελεί πληροφοριακό στοι¬ 
χείο και ως εκ τούτου επ’ αυτού αναγράφεται η ένδειξη 
«Παράνομη Απόδειξη -Διώκεται απότο Νόμο». Στο δελτίο 
Αναλυτικής Αναφοράς Φορολογικής Μνήμης υποχρεωτι¬ 
κά αναγράφονται: 

1. Ο Αριθμός Κυκλοφορίας του Οχήματος 

2. Διοικητική Έδρα Οχήματος 

3. Η χαρακτηριστική ένδειξη «Δελτίο Αναλυτικής Ανα¬ 
φοράς περιόδου φορολογικής μνήμης» 

4. Ημερομηνία και ώρα (ΧΩ ωω:λλ και ΘΩ ωω:λλ για χει¬ 
μερινή η θερινή ώρα αντίστοιχα) έκδοσης του δελτίου. 

5. Ανά δελτίο «Ζ»: 

• ο αύξων αριθμός του δελτίου ημερήσιας κίνησης «Ζ» 
και η ημερομηνία έκδοσής του 

• Ο α/α - κωδικός του Εκμεταλλευτή (π.χ. 1,2, ή 3, κ.λπ.) 

• Τα ποσά Φ.Π.Α. του συγκεκριμένου «Ζ», διακεκριμένα 
κατά κατηγορία συντελεστή. 

• Τα συνολικά ακαθάριστα αποφορολογημένα (χωρίς 
ΦΠΑ) του συγκεκριμένου «Ζ», διακεκριμένα σ’ αυτά που 
υπάγονται σε ΦΠΑ και σ’ αυτά που δεν υπάγονται. 

• Το πλήθος των εκδοθεισών αποδείξεων εσόδου του 
συγκεκριμένου «Ζ». 

• Τον αριθμό των τροποποιήσεων των τιμών ΦΠΑ του 
συγκεκριμένου «Ζ». 

• Ο αριθμός των βλαβών της μνήμης εργασίας (ΘΜ03 
ΕιτοΓε) του συγκεκριμένου «Ζ» 

• Ο αριθμός των τροποποιήσεων λεκτικών του συγκε¬ 
κριμένου «Ζ». 

• Ο αριθμός των φυσικών αποσυνδέσεων εκτυπωτή του 
συγκεκριμένου «Ζ». 

• Ο αριθμός των «επεμβάσεων» εξουσιοδοτημένου Τε¬ 
χνικού του συγκεκριμένου «Ζ». 

6. Συνολικά για τη συγκεκριμένη επιλεγμένη περίοδο οι 
αναφορές της φορολογικής μνήμης της ΑΔΗΜΕ Ταξιμέ¬ 
τρου με: 

• Τα σύνολα (προοδευτικά αθροίσματα) των ποσών 
Φ.Π.Α. διακεκριμένα κατά κατηγορία συντελεστή. 

• Τα συνολικά ακαθάριστα αποφορολογημένα (χωρίς 
ΦΠΑ) έσοδα από την έναρξη λειτουργίας του ΦΗΜ δια¬ 
κεκριμένα σ’ αυτά που υπάγονται σε ΦΠΑ και σ’ αυτά που 
δεν υπάγονται. 

• Το πλήθος των εκδοθεισών αποδείξεων εσόδου 

• Τον συνολικό αριθμό των τροποποιήσεων λεκτικών. 

• Τον συνολικό αριθμό των τροποποιήσεων των τιμών 
ΦΠΑ. 

• Τον συνολικό αριθμό των φυσικών αποσυνδέσεων 
εκτυπωτή. 

• Τον συνολικό αριθμό των βλαβών της μνήμης εργα¬ 
σίας (ΘΜ03 Ειτοΐ'δ) 

• Τον συνολικό αριθμό των «επεμβάσεων» εξουσιοδο¬ 
τημένου Τεχνικού 

7. Αριθμός Μητρώου της ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου. 

15.11. Δελτίο Αναλυτικής Αναφοράς περιόδου περιεχο¬ 
μένου φορολογικής μνήμης ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου, για συ¬ 
γκεκριμένο Εκμεταλλευτή. 

15.11.1. Σε οποιαδήποτε στιγμή είναι δυνατή η ανάγνω¬ 
ση και εκτύπωση του περιεχομένου της φορολογικής 
μνήμης κατ’ επιλογή οποιοσδήποτε ημερολογιακής πε¬ 
ριόδου (από - έως) και κατ’ επιλογή δύο διαφορετικών 
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αριθμών δελτίων ημερήσιας κίνησης «Ζ», σε συνδυασμό 
με την επιλογή κωδικού για συγκεκριμένο εκμεταλλευτή. 

15.11.2. Το δελτίο αυτό αποτελεί πληροφοριακό στοι¬ 
χείο και ως εκ τούτου επ’ αυτού αναγράφεται η ένδειξη 
«Παράνομη Απόδειξη - Διώκεται από το Νόμο». Στο δελτίο 
Αναλυτικής Αναφοράς Φορολογικής Μνήμης υποχρεωτι¬ 
κά αναγράφονται: 

1. Ο Αριθμός Κυκλοφορίας του Οχήματος 

2. Διοικητική Έδρα Οχήματος 

3. Η χαρακτηριστική ένδειξη «Δελτίο Αναλυτικής Ανα¬ 
φοράς περιόδου φορολογικής μνήμης Εκμεταλλευτή» 

4. Ημερομηνία και ώρα (ΧΩ ωω:λλ και ΘΩ ωω:λλ για χει¬ 
μερινή η θερινή ώρα αντίστοιχα) έκδοσης του δελτίου. 

5. Ανά δελτίο «Ζ»του επιλεγμένου εκμεταλευτή: 

• ο αύξων αριθμός του δελτίου ημερήσιας κίνησης «Ζ» 
και η ημερομηνία έκδοσής του 

• Ο α/α-κωδικός του Εκμεταλλευτή (π.χ. 1,2, ή 3, κ.λπ.) 

• ΤαποσάΦ.Π.Α.του συγκεκριμένου «Ζ», διακεκριμένα 
κατά κατηγορία συντελεστή. 

• Τα συνολικά ακαθάριστα αποφορολογημένα (χωρίς 
ΦΠΑ) του συγκεκριμένου «Ζ», διακεκριμένα σ’ αυτά που 
υπάγονται σε ΦΠΑ και σ’ αυτά που δεν υπάγονται. 

• Το πλήθος των εκδοθεισών αποδείξεων εσόδου του 
συγκεκριμένου «Ζ». 

• Τον αριθμό των τροποποιήσεων των τιμών ΦΠΑ του 
συγκεκριμένου «Ζ». 

• Ο αριθμός των βλαβών της μνήμης εργασίας (ΩΜ03 
Ειύοι' 5) του συγκεκριμένου «Ζ» 

• Ο αριθμός των τροποποιήσεων λεκτικών του συγκε¬ 
κριμένου «Ζ». 

• Ο αριθμόςτων φυσικών αποσυνδέσεων εκτυπωτή του 
συγκεκριμένου «Ζ». 

• Ο αριθμόςτων «επεμβάσεων» εξουσιοδοτημένου Τε¬ 
χνικού του συγκεκριμένου «Ζ». 

6. Συνολικά για τη συγκεκριμένη επιλεγμένη περίοδο 
και μόνον για τον επιλεγμένο εκμεταλλευτή οι αναφορές 
της φορολογικής μνήμης της ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου με: 

• Τα σύνολα (προοδευτικά αθροίσματα) των ποσών 
Φ.Π.Α. διακεκριμένα κατά κατηγορία συντελεστή. 

• Τα συνολικά ακαθάριστα αποφορολογημένα (χωρίς 
ΦΠΑ) έσοδα από την έναρξη λειτουργίας του ΦΗΜ διακε¬ 
κριμένα σ’ αυτά που υπάγονται σε ΦΠΑ και σ’ αυτά που 
δεν υπάγονται. 

• Το πλήθος των εκδοθεισών αποδείξεων εσόδου 

• Τον συνολικό αριθμό των τροποποιήσεων λεκτικών. 

• Τον συνολικό αριθμό των τροποποιήσεων των τιμών 
ΦΠΑ. 

• Τον συνολικό αριθμό των φυσικών αποσυνδέσεων 
εκτυπωτή. 

• Τον συνολικό αριθμό των βλαβών της μνήμης εργα¬ 
σίας (ΩΜ03 Ειτοι-5) 

• Τον συνολικό αριθμό των «επεμβάσεων» εξουσιοδο¬ 
τημένου Τεχνικού 

7. Αριθμός Μητρώου της ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου. 

15.12. Δελτίο Συνοπτικής Αναφοράς περιόδου περιεχο¬ 
μένου φορολογικής μνήμης. 

15.12.1. Σε οποιαδήποτε στιγμή είναι δυνατή η ανάγνω¬ 
ση και εκτύπωση συνοπτικής αναφοράς του περιεχομέ¬ 
νου της φορολογικής μνήμης κατ’ επιλογή οποιοσδήποτε 
ημερολογιακής περιόδου (από - έως) και κατ’ επιλογή δύο 
διαφορετικών αριθμών δελτίων ημερήσιας κίνησης «Ζ». 

15.12.2. Το δελτίο αυτό αποτελεί πληροφοριακό στοι¬ 
χείο και ως εκ τούτου επ’ αυτού αναγράφεται η ένδειξη 


«Παράνομη Απόδειξη - Διώκεται από το Νόμο». Στο δελτίο 
Συνοπτικής Αναφοράς Φορολογικής Μνήμης υποχρεωτι¬ 
κά αναγράφονται: 

1. Ο Αριθμός Κυκλοφορίας του Οχήματος 

2. Διοικητική Έδρα Οχήματος 

3. Η χαρακτηριστική ένδειξη «Δελτίο Συνοπτικής Ανα¬ 
φοράς περιόδου φορολογικής μνήμης» 

4. Ημερομηνία και ώρα (ΧΩ ωω:λλ και ΘΩ ωω:λλ για χει¬ 
μερινή ή θερινή ώρα αντίστοιχα) έκδοσης του δελτίου. 

5. Η χαρακτηριστική ένδειξη «Δελτίο Συνοπτικής Ανα¬ 
φοράς περιόδου φορολογικής μνήμης» 

6. Οι αναφορές της φορολογικής μνήμης του ΦΗΜ για 
τη συγκεκριμένη περίοδο, διακεκριμένες ανά Εκμεταλ¬ 
λευτή με: 

• Τα σύνολα (προοδευτικά αθροίσματα) των ποσών 
Φ.Π.Α. διακεκριμένα κατά κατηγορία συντελεστή. 

• Τα συνολικά ακαθάριστα αποφορολογημένα (χωρίς 
ΦΠΑ) έσοδα από την έναρξη λειτουργίας του ΦΗΜ δια¬ 
κεκριμένα σ’ αυτά που υπάγονται σε ΦΠΑ και σ’ αυτά που 
δεν υπάγονται. 

• Το πλήθος των εκδοθεισών αποδείξεων εσόδου 

• Τον συνολικό αριθμό των τροποποιήσεων λεκτικών. 

• Τον συνολικό αριθμό των τροποποιήσεων των τιμών 
ΦΠΑ. 

• Τον συνολικό αριθμό των βλαβών της μνήμης εργα¬ 
σίας (ΘΜ03 Ειύοιέ) 

• Τον συνολικό αριθμό των φυσικών αποσυνδέσεων 
εκτυπωτή. 

• Τον συνολικό αριθμό των «επεμβάσεων» εξουσιοδο¬ 
τημένου Τεχνικού 

7. Αριθμός Μητρώου της ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου. 

15.13. Είναι δυνατόν, μετά από σχετικές αποφάσεις των 
συναρμοδίων Υπουργείων, τα ειδικά τεχνικά χαρακτηρι¬ 
στικά, οι απαιτήσεις, το περιεχόμενο των εκδιδόμενων 
δελτίων, οι διαδικασίες χορήγησης άδειας καταλληλότη¬ 
τας καθώς και λοιπές λεπτομέρειες των ΑΔΗΜΕ Ταξιμέ¬ 
τρων, να τροποποιούνται και να προσαρμόζονται κατάλ¬ 
ληλα. 

16. ΦΗΜ - ΑΔΗΜΕ Αντλιών Καυσίμων 

16.1. Γενικά 

16.1.1. Η έναρξη της έκδοσης απόδειξης εσόδου, για 
κάθε συναλλασσόμενο πελάτη, από ΦΗΜ ο οποίος συνδέ¬ 
εται με αντλία καυσίμων, γίνεται αυτομάτως με την έναρ¬ 
ξη της ροής του καυσίμου και λήγει με την ολοκλήρωση 
της ροής του, οπότε και εκδίδεται η σχετική απόδειξη εσό¬ 
δου η οποία υποχρεωτικά παραδίδεται στον πελάτη. 

16.1.2. Σε περίπτωση που ο ΦΗΜ εμπίπτει στην κατηγο¬ 
ρία ΑΔΗΜΕ και πρόκειται να τοποθετηθεί επί, ή πλησίον 
αντλιών καυσίμων, τότε αυτός πληροί επιπροσθέτως και 
τις προδιαγραφές ασφαλείας για λειτουργία σε συνθήκες 
εκρήξιμης ατμόσφαιρας, σύμφωνα με την οδηγία 
94/9/ΕΟ («ΑΤΕΧ-ΩίΓΘΟΙίνθ») του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, 
σε κατηγορία προϊόντος ίδια με αυτήν της αντλίας. 

16.2. Ειδικά στοιχεία που αναγράφονται στην Απόδειξη 
Εσόδου 

Ειδικά για ΦΗΜ που συνδέονται με βενζιναντλίες και εκ¬ 
δίδουν αποδείξεις εσόδου εκτός των άλλων που αναφέ- 
ρονται στην § 2.26.1. στις παρούσες Τεχνικές Προδια¬ 
γραφές, είναι υποχρεωτική η αναγραφή: 

• της ονομασίας - περιγραφής του είδους του καυσί¬ 
μου, 

• η τιμή μονάδας (π.χ. λίτρου) με τρία τουλάχιστον δε¬ 
καδικά 
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• η συνολική ποσότητα καυσίμου (των λίτρων) με δύο 
τουλάχιστον δεκαδικά 

16.3. Ειδικά στοιχεία που αναγράφονται στο Δελτίο 
Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» 

Ειδικά για ΦΗΜ που συνδέονται με βενζιναντλίες εκτός 
των άλλων που αναφέρονται στην § 2.26.2. για το Δελτίο 
Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» στις παρούσες Τεχνικές Προδια¬ 
γραφές, είναι υποχρεωτική η αναγραφή των συνολικών 
ποσοτήτων (λίτρων) καυσίμων, διακεκριμένων ανά είδος 
καυσίμου. 

17. Χρήση ΦΗΜ για Εκπαιδευτικούς σκοπούς. 

17.1. Για την εξοικείωση των χρηστών σε θέματα χειρι¬ 
σμών λειτουργίας των ΦΗΜ, επιτρέπεται η χρήση των 
ΦΗΜ για εκπαιδευτικούς σκοπούς. 

17.2. Οι κατασκευαστές / εισαγωγείς που κατέχουν 
άδεια καταλληλότητας εγκεκριμένων ΦΗΜ, κατόπιν αιτή- 
σεώς τους στην Επιτροπή, μπορούν να λαμβάνουν άδεια 
χρήσης περιορισμένου αριθμού εγκεκριμένων μοντέλων 
ΦΗΜ, οι οποίοι έχουν εφοδιασθεί με κατάλληλα τροπο¬ 
ποιημένο λογισμικό φορολογικού μικροκώδικα ή / και λο¬ 
γισμικό εφαρμογών, προκειμένου αυτοί να χρησιμοποιη¬ 
θούν από συγκεκριμένο πελάτη τους, για εκπαίδευση του 
ίδιου ή / και του προσωπικού του και για συγκεκριμένο 
χρονικό διάστημα. 

17.3. Για την χορήγηση της άδειας χρήσης τέτοιων εκ¬ 
παιδευτικών ΦΗΜ, εκτιμάται κυρίως από την Επιτροπή, ο 
συνολικός αριθμός τωντυχόν ήδη υπαρχόντων εκπαιδευ¬ 
τικών ΦΗΜ ανά μοντέλο του συγκεκριμένου κατασκευα¬ 
στή / εισαγωγέα. 

17.4. Η εκπαίδευση γίνεται σε χώρους του κατασκευα¬ 
στή / εισαγωγέα ή του πελάτη του, στους οποίους δεν 
λαμβάνουν χώρα συναλλαγές με το καταναλωτικό κοινό. 
Τα πρωτότυπα δελτία παραμένουν στην κατοχή του εκ¬ 
παιδευόμενου για όσο καιρό διαρκεί η εκπαίδευση και με¬ 
τά καταστρέφονται. Σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται 
η παράδοση των εκδιδομένων δελτίων από τους εκπαι¬ 
δευτικούς ΦΗΜ, σε καταναλωτές. Τα αντίγραφα των εκ- 
διδομένων δελτίων παραμένουν στην κατοχή και φύλαξη 
του κατασκευαστή / εισαγωγέα, μέχρι την επόμενη χορή¬ 
γηση άδειας εκπαιδευτικής χρήσης των συγκεκριμένων 
ΦΗΜ και στο διάστημα αυτό είναι πάντα διαθέσιμες για 
έλεγχο από τις φορολογικές αρχές. 

17.5. Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η πώληση ή η 
μεταβίβαση κυριότητας εκπαιδευτικών ΦΗΜ. Η κυριότη¬ 
τα αυτών των ΦΗΜ παραμένει εφ’ όρου ζωής τους στον 
κατασκευαστή / εισαγωγέα. Επιτρέπεται μόνον η διακίνη¬ 
σή τους από τις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή / εισα¬ 
γωγέα προς τους χώρους εκπαίδευσης του πελάτη του 
και η επιστροφή τους εντός των χρονικών ορίων που 
προσδιορίζονται από την άδεια. 

17.6. Δεν επιτρέπεται σε ΦΗΜ οι οποίοι έχουν λάβει 
άδεια ως εκπαιδευτικοί και έχουν εφοδιασθεί με το κα¬ 
τάλληλο εκπαιδευτικό λογισμικό, να αντικαθίσταται το εν 
λόγω λογισμικό φορολογικού μικροκώδικα ή και η φορο¬ 
λογική τους μνήμη, προκειμένου να λειτουργήσουν ως 
κανονικοί ΦΗΜ για συναλλαγές με το κοινό. 

17.7. Το λογισμικό του φορολογικού μικροκώδικα των 
εκπαιδευτικών ΦΗΜ, θα πρέπει υποχρεωτικά να εκτυπώ¬ 
νει στην αρχή και στο τέλος κάθε εκδιδομένου δελτίου την 
χαρακτηριστική ένδειξη «ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ - 
ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟΝ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ». Αυτή η χαρακτηρι¬ 
στική ένδειξη ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟΝ 
ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ», εκτυπώνεται με κεφαλαίους χαρακτή¬ 


ρες και κρίνεται σκόπιμο όπου είναι τεχνικά δυνατόν να 
εκτυπώνεται με έντονα διαφοροποιημένη γραφή ή χαρα¬ 
κτήρες μεγέθους διπλού πάχους ή διπλού ύψους. 

17.8. Ο εργοστασιακός αριθμός παραγωγής (αριθμός 
μητρώου) των εκπαιδευτικών ΦΗΜ είναι μοναδικός και 
παραμένει ο ίδιος για όλη την διάρκεια ζωής τους. Δεν επι- 
τρέπεταιη ύπαρξη άλλου ΦΗΜ εκπαιδευτικού ή όχι μετον 
ίδιο αριθμό μητρώου. 

17.9. Στη μεταλλική ετικέτα του περιβλήματος των 
εκπαιδευτικών ΦΗΜ, εκτός όσων προβλέπονται από 
την § 2.17.2., αναγράφεται με κεφαλαίους χαρακτήρες 
η χαρακτηριστική φράση: «ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟΝ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙ¬ 
ΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ - ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟ» 

17.10. Για την χορήγηση άδειας χρήσης εκπαιδευτικών 
ΦΗΜ, κατατίθεται στην Επιτροπή, αίτηση - φάκελος μετά 
εξής στοιχεία: 

• Αίτηση άδειας χρήσης εκπαιδευτικών ΦΗΜ με τα 
στοιχεία: 

- Κατασκευαστής /εισαγωγέας (πλήρη στοιχεία). 

- Ονομασία Μοντέλου - Τύπου ΦΗΜ το οποίο έχει λάβει 
ήδη άδεια καταλληλότητας καθώς και ο αριθμός έγκρι¬ 
σης. 

- Συνολικός αριθμός των ΦΗΜ του συγκεκριμένου μο¬ 
ντέλου, που τυχόν έχουν λάβει προηγούμενη άδεια ως εκ¬ 
παιδευτικοί. 

• Πίνακας κατ’ αύξουσα σειρά, με τους εργοστασια¬ 
κούς αριθμούς παραγωγής (αριθμούς μητρώου), των μο¬ 
ντέλων τα οποία έχουν εφοδιασθεί με τον φορολογικό μι- 
κροκώδικα με το εκπαιδευτικό λογισμικό, σε έντυπη και 
ηλεκτρονική μορφή. 

• Δισκέτα με το ηλεκτρονικό αρχείο του κατάλληλα 
τροποποιημένου φορολογικού μικροκώδικα με το εκπαι¬ 
δευτικό λογισμικό, σε όίηαΓγ οό)θοί μορφή, καθώς και η 
υπολογισμένη ΟΒΟ-32 τιμή για το αρχείο αυτό. 

• Δείγματα από όλα τα εκδιδόμενα δελτία. 

17.11. Κάθε περίπτωση διακίνησης και χρήσης των 
εγκεκριμένων εκπαιδευτικών ΦΗΜ, εκτός των εγκαταστά¬ 
σεων του κατέχοντοςτην άδεια, κατατίθεται στην Επιτρο¬ 
πή (αρμόδιο τμήμα ΦΤΜ & Σ της Δ/νσης ΚΒΣ), σχετική αί¬ 
τηση με τα εξής στοιχεία: 

• Ονομασία - Επωνυμία, Διεύθυνση και τα πλήρη στοι¬ 
χεία της επιχείρησης του πελάτη του, στις εγκαταστάσεις 
της οποίας θα λάβει χώρα η εκπαίδευση με χρήση των εν 
λόγω εκπαιδευτικών ΦΗΜ. Στην περίπτωση που η εκπαί¬ 
δευση λάβει χώρα σε περισσότερα του ενός καταστήμα¬ 
τα / υποκαταστήματα, τότε απαιτείται ο κατάλογος με τα 
πλήρη στοιχεία των καταστημάτων / υποκαταστημάτων 
αυτών, καθώς και τα στοιχεία των υπευθύνων τους. 

• Η ημερομηνία έναρξης και λήξης της εκπαίδευσης. 

• Πίνακας κατ’ αύξουσα σειρά, με τους εργοστασια¬ 
κούς αριθμούς παραγωγής (αριθμούς μητρώου), των 
εγκεκριμένων εκπαιδευτικών ΦΗΜ, σε έντυπη και ηλε¬ 
κτρονική μορφή. Στην περίπτωση που έχει δηλωθεί ότι η 
εκπαίδευση θα λάβει χώρα σε περισσότερα του ενός κα¬ 
ταστήματα/ υποκαταστήματα, τότε δίπλα σε κάθε αριθμό 
μητρώου αναγράφεται το κατάστημα / υποκατάστημα 
στο οποίο θα χρησιμοποιηθεί ο αντίστοιχος ΦΗΜ. 

17.12. Η αίτηση υπογράφεται τόσο από τον κατασκευα¬ 
στή / εισαγωγέα, όσο και από τον ενδιαφερόμενο πελάτη 
του και θεωρείται το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια 
αρχή. 

17.13. Οι κατασκευαστές / εισαγωγείς οι οποίοι έχουν 
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ήδη στην διάθεσή τους κατόπιν σχετικής άδειας, εκπαι¬ 
δευτικούς ΦΗΜ, έχουν δυνατότητα καταστροφής τους 
κατόπιν αιτιολογημένης αιτήσεως (βλάβη, γήρανση κ.λπ.) 
και εγκρίσεως από την Επιτροπή. 

18. Έναρξη ισχύος εφαρμογής διατάξεων 

18.1. Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας αρχίζει στις 
15/11 /2002. Από την ημερομηνία αυτή καταργείται η ΑΥΟ 
ΠΟΑ. 1314/1144860/370/0015/29.12.1998 (ΦΕΚ 1338 Β'/ 
31.12.1998). 

18.2. Απαγορεύεται η σφράγιση, εισαγωγή και παρα¬ 
γωγή νέων Φορολογικών Ταμειακών Μηχανών και συστη¬ 
μάτων (ΦΤΜ & Σ), σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιά¬ 
γραμμα: 

ί. Από 1.7.2003 απαγορεύεται η σφράγιση, εισαγωγή 
και παραγωγή όσων ΦΤΜ & Σ έλαβαν άδεια καταλληλότη¬ 
τας μέχρι και 31.12.1993. 


ϋ. Από 1.7.2004 απαγορεύεται η σφράγιση, εισαγωγή 
και παραγωγή όσων ΦΤΜ & Σ έλαβαν άδεια καταλληλότη¬ 
τας μέχρι και 31.12.1996. 

ίϋ. Από 1.7.2005 απαγορεύεται η σφράγιση, εισαγωγή 
και παραγωγή όσων ΦΤΜ & Σ έλαβαν άδεια καταλληλότη¬ 
τας μέχρι και 31.12.1998. 

ίν. Από 1.1.2007 απαγορεύεται η σφράγιση, εισαγωγή 
και παραγωγή όλωντωνΦΤΜ &Σπου έλαβαν ή θα λάβουν 
άδεια καταλληλότητας με βάση την ΑΥΟ ΠΟΑ. 
1314/1144860/370/0015/29.12.1998 (ΦΕΚ 1338 Β'/ 
31.12.1998). 

18.3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2002 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΕΙΕΧ 223211 ΥΡΕΤ ΘΡ * ΡΑΧ 010 52 21 004 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΗΙΐρ: νννννν.βΐ. 9 Γ 

Θ-ΓΠ3Μ: \Λ/θβΐΤΙ35ΐΘΓ @ Θ1.0Γ 


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ Φ.Ε.Κ.: Τηλ. 1464 

Πληροφορίες Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και λοιπών Φ.Ε.Κ.: 010 527 9000 


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227 - Τ.Κ. 54100 
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Γούναρη και Εθν. Αντίστασης 

Τ.Κ. 185 31 

ΠΑΤΡΑ - Κορίνθου 327 - Τ.Κ. 262 23 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ - Διοικητήριο Τ.Κ. 450 44 
ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δημοκρατίας 1 Τ.Κ. 691 00 

(0310)423 956 

010 4135 228 
(0610) 638 109 -110 
(06510) 87215 
(05310) 22 858 

ΛΑΡΙΣΑ - Διοικητήριο Τ.Κ. 411 10 

ΚΕΡΚΥΡΑ - Σαμαρά 13 Τ.Κ. 491 00 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ -Πλ. Ελευθερίας 1, Τ.Κ. 711 10 
ΛΕΣΒΟΣ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 

Τ.Κ. 811 00 Μυτιλήνη 

(0410)597449 
(06610) 89 127/89 120 
(0810) 396 223 

(02510) 46 888/47 533 


_ ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

Σε έντυπη μορφή: 

• Για τα ΦΕΚ από 1 μέχρι 40 σελίδες 1 ουτο. 

• Για τα ΦΕΚ από 40 σελίδες και πάνω η τιμή προσαυξάνεται κατά 0,05 θυΐΌ για κάθε επιπλέον σελίδα. 

Σε μορφή ΟΟ: 


Τεύχος 

Περίοδος 

Τιμές σε 

Τεύχος 

Περίοδος 

Τιμές σε 



Ευπο 



Ευπο 

Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 

Μηνιαίο 

60 

Αναπτυξιακών Πράξεων 



Α' και Β' 

3μηνιαίο 

75 

και Συμβάσεων (Τ.Α.Π.Σ.) 

Ετήσιο 

75 

Α', Β' και Δ' 

3μηνιαίο 

90 

Νομικών Προσώπων 



Α' 

Ετήσιο 

180 

Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) 

Ετήσιο 

75 

Β' 

Ετήσιο 

210 

Δελτίο Εμπορικής και 



Γ 

Ετήσιο 

60 

Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.) 

Ετήσιο 

75 

Δ' 

Ετήσιο 

150 

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου 

Ετήσιο 

75 

Παράρτημα 

Ετήσιο 

75 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων 

Ετήσιο 

75 


Η τιμή πώλησης του Τεύχους Α.Ε. & Ε.Π.Ε. σε μορφή Οϋ - γογπ για δημοσιεύματα μετά το 1994 καθορίζεται σε 30 βυτο ανά τεμάχιο, 
ύστερα από σχετική παραγγελία. 

Η τιμή διάθεσης φωτοαντιγράφων ΦΕΚ 0,15 θυτο ανά σελίδα 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. 


Σε έντυπη μορφή 

Από το Ιπίβπίθΐ 

Τεύχος Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού 

Κ.Α.Ε. ΤΑΠΕΤ 

Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού 

Κ.Α.Ε. ΤΑΠΕΤ 


2531 

3512 

2531 

3512 


θϋΓΟ 

ΘϋΓΟ 

ΘϋΓΟ 

ΘϋΓΟ 

Α' (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κτλ.) 

205 

10,25 

176 

8,80 

Β' (Υπουργικές αποφάσεις κτλ.) 

293 

14,65 

205 

10,25 

Γ (Διορισμοί, απολύσεις κτλ. Δημ. Υπαλλήλων) 

59 

2,95 

ΔΩΡΕΑΝ 


Δ' (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κτλ.) 

293 

14,65 

147 

7,35 

Αναπτυξιακών Πράξεων και Συμβάσεων (Τ.Α.Π.Σ.) 

147 

7,35 

88 

4,40 

Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κτλ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.) 

59 

2,95 

ΔΩΡΕΑΝ 


Παράρτημα (Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ κτλ.) 

30 

1,50 

ΔΩΡΕΑΝ 


Δελτίο Εμπορικής και Βιομ/κής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.) 

59 

2,95 

30 

1,50 

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.) 

ΔΩΡΕΑΝ 

- 

ΔΩΡΕΑΝ 


Προκηρύξεων Α.Σ.Ε. Π. 

ΔΩΡΕΑΝ 

- 

ΔΩΡΕΑΝ 


Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε. 

2.054 

102,70 

587 

29,35 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.) 

205 

10,25 

88 

4,40 

Α', Β' καιΔ' 



352 

17,60 

Το κόστος για την ετήσια συνδρομή σε ηλεκτρονική μορφή για τα προηγούμενα έτη προσαυξάνεται πέραν του ποσού της ετήσιας 

συνδρομής του έτους 2002 κατα 6 ουτο ανα έτος παλαιοτητας και κατα τεύχος 




* Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στις ΔΟΥ που δίνουν αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) το οποίο με τη φροντίδα του 
ενδιαφερομένου πρέπει να στέλνεται στην Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου. 

* Η πληρωμή του υπέρ ΤΑΠΕΤ ποσοστού που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράπεται και από τις ΔΟΥ. 

* Οι συνδρομητές του εξωτερικού έχουν τη δυνατότητα λήψης των δημοσιευμάτων μέσω ίηΐβτηβΐ, με την καταβολή των αντίστοιχων 
ποσών συνδρομής και ΤΑΠΕΤ. 

* Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της 
συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ. 

* Η συνδρομή ισχύει για ένα χρόνο, που αρχίζει την 1η Ιανουάριου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. 

Δεν εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα. 

* Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι τον Φεβρουάριο κάθε έτους. 

* Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά. 


Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών λειτουργούν καθημερινά από Οδ.ΟΟ' έως 13.00' 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 








































